5ί9Π3ΐυΓβ ΝοΙ 
νβΓΐίίθά— \ 
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ΟίςΐΙ^ΤΤΓίςπθό 6γ I 
νΑΚνΑΡΑ ΖΑΟΗ^ΑΚΙ 
03(θ: 2017.11.ΜΠ 3:03:42 
ΕΕΤ Γ 

Κθ35θπ: δίΠΠΒα ΡϋΡ 
(θΓη0θ(1(1θ(1) | 

ΙοοβΙΐοη: Αϋτβ|5, ΕΙΡιπίΚο 
Τγρο0Γ3ίίο 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


9 Νοεμβρίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 3942 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. οικ.43831 

Καθορισμός ανώτατης τιμής αποζημίωσης των 
προϊόντων που ανήκουν σε παρεχόμενα είδη 
πρόσθετης περίθαλψης και θεραπευτικών μέ¬ 
σων του αρθ. 15 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ 3054/Β7 
18-11-2012). 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α7 
2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ». 

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ. Α7 
17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή 
σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις». 


3. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.36616/11 -12-2015 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ. ΥΟΔΔ/14-12-2015) περί 
διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του 
ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α' 241). 

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 α. του άρθρου 95 του ν. 4472 
(ΦΕΚ Α'74/19-05-2017). 

6. Τις διατάξεις της παρ. 8β. του άρθρου 97 του 
ν. 4486/2017. 

7. Την αριθμ. 1213/415/05.10.2017 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΕΟΠΥΥ. 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- 
καλείται επιβάρυνση ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό 
ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει: 

Την ανώτατη τιμή αποζημίωσης των προϊόντων του 
συνημμένου Πίνακα, τα οποία ανήκουν σε παρεχόμενα 
είδη πρόσθετης περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων, 
του άρθρου 15 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ 3054/Β718-11-2012). 
Ο πίνακας αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


Πίνακας 1 


Ορισμός του ανώτατου ορίου αποζημίωσης κάθε προϊόντος των ειδών του άρθρου 15 του μητρώου ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365275 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοπτπθπεθ 
0654 Λευκό 70 Α 

53,61 € 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365282 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοππθηεθ 
0654 Λευκό 70 Β 

53,61 € 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365299 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοπτίθπεθ 
0654 Λευκό 70 0 

53,61 € 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275592510 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοπτπθπεθ 
0654 Λευκό 70 Θ 

53,61 € 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365336 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοπτπθπεθ 
0654 Λευκό 75 Θ 

53,61 € 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275592534 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοπτίθπεθ 
0654 Λευκό 75 Θ 

53,61 € 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365350 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοπτίθπεθ 
0654 Λευκό 80 Α 

53,61 € 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365367 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοπτπθπεθ 
0654 Λευκό 80 Β 

53,61 € 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275830414 

Στηθόδεσμος 5ίΙνί3 5Β 0999 
ηυάθ100Ε 

53,61 € 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365374 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοπτπθπεθ 
0654 Λευκό 80 Θ 

53,61 € 

5 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275365381 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοπτίθπεθ 
0654 Λευκό 85 ΑΑ 

59,54 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365398 

Στηθόδεσμος ΡθίΤοπτίθηεθ 
0654 Λευκό 85 Α 

53,61 € 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365404 

Στηθόδεσμος ΡθίΤοππθηεθ 
0654 Λευκό 85 Β 

53,61 € 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275592572 

Στηθόδεσμος ΡθίΤοππθηεθ 
0654 Λευκό 85 ϋ 

53,61 € 

4 

Υνειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275442716 

Στηθόδεσμος Ρθιίθ 5Β όώεΚ 

0750 70ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275442723 

Στηθόδεσμος Ρθιίθ 5Β ΒΙθοΚ 

0750 70Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275442730 

Στηθόδεσμος Ρθπθ 5Β όΙθοΚ 

0750 70Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275442754 

Στηθόδεσμος Ρβπβ 5Β όώεΚ 

0750 75ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275442785 

Στηθόδεσμος Ρβιίβ 5Β όώεΚ 

0750 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275442846 

Στηθόδεσμος Ρβπβ 5Β όίΒεΚ 

0750 80Θ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275522920 

Στηθόδεσμος Ρβιίβ 5Β όώεΚ 
0750 90ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275442952 

Στηθόδεσμος Ρβιίβ 5Β ΒΙβοΚ 

0750 95 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365442 

Στηθόδεσμος ΡθτίοππΒπεθ 
0654 Λευκό 90 Β 

53,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365459 

Στηθόδεσμος ΡθιΤοπτιβι'κθ 
0654 Λευκό 90 ^ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365466 

Στηθόδεσμος ΡθΐΤοΐΎΠ3ηοθ 
0654 Λευκό 95 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365473 

Στηθόδεσμος ΡθίΤοιτηθηοθ 
0654 Λευκό 95 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365480 

Στηθόδεσμος ΡθΐΤοΐΎΠ3ηοθ 
0654 Λευκό 95 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275442976 

Στηθόδεσμος 03Π3 5Β οίί- 
ννήίίθ 0751 70ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275365497 

Στηθόδεσμος ΡθΐΤοΐΎΠ3ηοθ 
0654 Λευκό 95 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275442983 

Στηθόδεσμος ϋ3Π3 5Β οίί- 
ννήίίθ 0751 70Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275442990 

Στηθόδεσμος 03Π3 5Β οίί- 
ννήίίθ 0751 70Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297163 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοηπ3ητθ 
όΚ 0658 70 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297170 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοηπ3ητθ 
όΚ 0658 70 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275443010 

Στηθόδεσμος ϋ3Π3 5Β οίί- 
ννήίΐθ 0751 75ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297187 

Στηθόδεσμος ΡθΐΤοΐΎΠ3ηοθ 
όΚ065875 ΑΑ 

53,61 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297217 

Στηθόδεσμος ΡθιΤοιύπβπθθ 
ύΚ 0658 75 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297248 

Στηθόδεσμος ΡθιΊόιύπβπθθ 
ύΚ 0658 80 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297255 

Στηθόδεσμος ΡθιΊόιύπθπθθ 
ύΚ 0658 80 0 

53,610 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275086903 

Στηθόδεσμος Αππθΐΐθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 90Β 

53,610 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275592688 

Στηθόδεσμος ΡθιΊόιύπθπθθ 
ύΚ 0658 80 Ε 

53,610 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297262 

Στηθόδεσμος ΡθιΊόιύπθπθθ 
ύΚ 0658 85 ΑΑ 

53,610 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008103 

Στηθόδεσμος ΚθγΙβ 5Β 1057 
\λ/Η 70Α 

53,610 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275087030 

Στηθόδεσμος Αππθΐΐθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 900 

53,610 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275087146 

Στηθόδεσμος Αππθΐΐθ 5Β 
43986 ύΚ/πυ 90ϋ 

53,610 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297286 

Στηθόδεσμος ΡθιΤοιύπβπθθ 
ύΚ 0658 85 Β 

53,610 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297293 

Στηθόδεσμος ΡθίΤοΐΎΠθηθθ 
ύΚ 0658 85 0 

53,610 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008172 

Στηθόδεσμος ΚθγΙβ 5Β 1057 
\λ/Η 75Β 

53,610 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275101200 

Στηθόδεσμος Βπάβθΐ 5Β 
44016 άΙ< ρΙ/ΐ3ΐ< 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275592701 

Στηθόδεσμος ΡθΐΤοΐΎΠ3ηοθ 
0658 μαύρο 85 Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008226 

Στηθόδεσμος ΚθγΙβ 5Β 1057 
ννή 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008271 

Στηθόδεσμος ΚθγΙβ 5Β 1057 
ννή 75ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275101217 

Στηθόδεσμος Βπάβθΐ 5Β 
44016 άΚρΙ/ήΚδΟΒ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297316 

Στηθόδεσμος ΡθΐΤοΐΎΠ3ηοθ 
ήΚ 0658 90 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008127 

Στηθόδεσμος ΚθγΙβ 5Β 1057 
ννή 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275101279 

Στηθόδεσμος Βπά§θΐ 5Β 
44016 άΚρΙ/ήΚ 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008189 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙβ 5Β 1057 
ννή 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008288 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙβ 5Β 1057 
ννή 80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275101286 

Στηθόδεσμος Βπάβθΐ 5Β 
44016 άΚρΙ/ήΚ 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297323 

Στηθόδεσμος ΡθΐΤοΐΎΠ3ηοθ 
ήΚ 0658 90 Β 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008134 

Στηθόδεσμος ΚβγΙβ 5Β 1057 
ν\/Τι 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275101231 

Στηθόδεσμος Βπάβθΐ 5Β 
44016 όΚ ρΙ/όΚ 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275101293 

Στηθόδεσμος Βπάβθΐ 5Β 
44016 άΚ ρΙ/όΚ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275101248 

Στηθόδεσμος Βπάβθΐ 5Β 
44016 όΚ ρΙ/όΚ 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275101309 

Στηθόδεσμος Βπάβθΐ 5Β 
44016 άΚ ρΙ/όΚ 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008196 

Στηθόδεσμος ΚθγΙθ 5Β 1057 
ν\/Τι 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275112374 

Στηθόδεσμος Μθπθ 5Β 

44109 Γθό 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275112459 

Στηθόδεσμος Μθπθ 5Β 

44109 Γθό 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275112381 

Στηθόδεσμος Μθπθ 5Β 

44109 Γθά 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008240 

Στηθόδεσμος ΚθγΙθ 5Β 1057 
\λ/Η 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297330 

Στηθόδεσμος ΡθγΓοππθπθθ 
ύΚ 0658 90 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008295 

Στηθόδεσμος ΚθγΙθ 5Β 1057 
ν\/Τι 85 Ρ 

53,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275112466 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

44109 Γθό 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008141 

Στηθόδεσμος Κ3ΐΐ3 5Β 1057 
ννή 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275112398 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

44109 Γθά 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008202 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 1057 
ννή 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008257 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 1057 
ννή 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297347 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοππ3Π0θ 
μαύρο 0658 95 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008301 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 1057 
ννή 90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297354 

Στηθόδεσμος ΡθΓίοππ3Π0θ 
ήΚ 0658 95 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275112473 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

44109 Γθά 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008158 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 1057 
ννή 95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008219 

Στηθόδεσμος Κ3ΐΐ3 5Β 1057 
ννή 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008264 

Στηθόδεσμος Κ3ΐΐ3 5Β 1057 
ννή 950 

53,61 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275112404 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

44109 Γθό 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008318 

Στηθόδεσμος ΚθγΙβ 5Β 1057 
ννΤι 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275112480 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

44109 Γθά 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008547 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Ν Β 

1059 ννή 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275112411 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

44109 Γθά 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008554 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

1059 ννή 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275112428 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

44109 Γθό 100Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008714 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

1059 ννή 80Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008561 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

1059 ννή 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457469 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 

75Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089055 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 

750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089116 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 
75ϋ 

53,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275890708 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Λ/Β 
0457 πυάθ 70Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275890753 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
0457 πυάθ 70Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457476 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 πυ 

80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089000 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 πυ 

80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089123 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 
80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089185 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 

80 Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008585 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

1059 \λ/Η 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008691 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

1059 ννή 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089017 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 πυ 
85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011653 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
1077 ΒΚ70Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089079 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 

850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011615 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
1077 όΚ 75Α 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47719 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011660 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
1077 όΚ 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457490 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 
90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011714 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
1077 όΚ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089024 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 πυ 

90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011769 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
1077 όΚ 75ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011622 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
1077 ύΚ 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011677 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
1077 όΚ 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011721 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
1077 όΚ 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011776 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Λ/Β 
1077 όΚ 80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011684 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
1077 όΚ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089086 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 ηυ 

90 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011783 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
1077 όΚ 85ϋ 

53,61 € 




















47720 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089147 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πιι 
90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089208 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 
90Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011691 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
1077 ΒΚ90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457506 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 ηυ 

95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089031 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 ηυ 
95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089093 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 ηυ 
950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089154 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 ηυ 

95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027013603 

Στηθόδεσμος ΑηηθΙΙθ \Λ/Β 
1087 όΚ/ηυ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027013535 

Στηθόδεσμος ΑηηθΙΙθ \Λ/Β 
1087 όΚ/ηυ 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297361 

Στηθόδεσμος Ρθΐ·ίοπτΐ3ηοθ 
όΚ 0658 95 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275297378 

Στηθόδεσμος Ρθΐ·ίοπτΐ3ηοθ 
όΚ 0658 95 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275592732 

Στηθόδεσμος Ρθΐ·ίοπτΐ3ηοθ 
μαύρο 0658 95 ϋ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47721 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319728 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πυάθ 

70 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457513 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 
100Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089048 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 

100Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089109 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 πυ 

1000 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089222 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 πυ 
100 Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089178 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 
105ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089239 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 πυ 

105 Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027013610 

Στηθόδεσμος ΑππθΙΙθ \Ν Β 
1087 όΚ/πυ 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089253 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 ννή 
80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027013542 

Στηθόδεσμος ΑππθΙΙθ \Ν Β 
1087 ήΚ/πυ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089260 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 ννή 

85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027013702 

Στηθόδεσμος ΑππθΙΙθ \Ν Β 
1087 ήΚ/πυ 85ϋ 

53,61 € 




















47722 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319735 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 5Β πυάθ 

70 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319742 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πυάθ 

70 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027013559 

Στηθόδεσμος ΑιίιίθΙΙθ \Λ/Β 
1087 ήΚ/πυ 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027013634 

Στηθόδεσμος ΑιίπθΙΙθ \Ν Β 
1087 ήΚ/πυ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347691 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πυάθ 

75 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457575 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 ννή 
100Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319759 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πυάθ 

75 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089291 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 ννή 

100Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319766 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 5Β πυάθ 

75 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089352 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 ννή 

1000 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055770 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 ήΐ3θΙ< 100Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089413 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 ννή 
100ϋ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47723 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319773 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πυάθ 

75 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457582 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 
75Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027013719 

Στηθόδεσμος ΑιίιίθΙΙθ \Ν Β 
1087 όΚ/πυ 90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055855 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ 1000 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347608 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β ηυάθ 
75ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418477 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 
75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347707 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β ηυάθ 

80 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055930 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ 100ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319780 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πυάθ 

80 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275064543 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ 100Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319797 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β ηυάθ 

80 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418484 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

75 0 

53,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319803 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 5Β πυάθ 

80 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055701 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ 105Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055725 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055787 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ 105Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055800 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055862 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ 1050 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347615 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πυάθ 

80 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055947 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ 105ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055886 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ75ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275064550 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ 105Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347714 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β πυάθ 

85 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275064604 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ 105Ρ 

53,61 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319810 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πυάθ 

85 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055657 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319827 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β ηυάθ 

85 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055732 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319834 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β ηυάθ 

85 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055817 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055893 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ80Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055718 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ ΠΟΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055664 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347622 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β ηυάθ 

85 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055794 

Στηθόδεσμος Μ3 ιίθ 5Β 

1275 0Ι30Κ 110Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055749 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ85Β 

53,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347721 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 5Β πυάθ 

90 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055824 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055879 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ 1100 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319841 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πυάθ 

90 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055909 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275064512 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ85Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055954 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ 110ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319858 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β πυάθ 

90 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055671 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275058634 

Στηθόδεσμος ϋΙΙγ Ρ305Β 
1289 03ίθ 131 75ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319865 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β πυάθ 

90 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055756 

Στηθόδεσμος Μ3Γίθ 5Β 

1275 όΐ3θΚ 90Β 

53,61 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055831 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275058641 

Στηθόδεσμος ίίΙΙγ Ρ305Β 
1289 03ίθ Ι3ΐ 80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055916 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ 90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275064574 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ90Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055763 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055848 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055923 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275058603 

Στηθόδεσμος ϋΙΙγ Ρ305Β 
1289 03ίθ Ι3ΐ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275058665 

Στηθόδεσμος ϋΙΙγ Ρ305Β 
1289 03ίθ Ιθί 90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275064536 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ 95Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275058498 

Στηθόδεσμος ϋΙΙγ Ρ305Β 
1289 03ίθ Ι3ΐ 95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275064581 

Στηθόδεσμος Μ3Γίθ 5Β 

1275 0Ι30Κ95Ρ 

53,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055695 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ 100Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275058559 

Στηθόδεσμος ίίΙΙγ Ρ305Β 
1289 03ίθ Ι3ΐ 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275058610 

Στηθόδεσμος ΕίΙΙγ Ρ305Β 
1289 03ίθ Ι3ΐ 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066004 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
πυάθ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066059 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
ηυάθ 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066103 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
πυάθ 85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275065953 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
πυάθ 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066011 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
πυάθ 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275094243 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

43899 ηυάθ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066066 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
πυάθ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275094199 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

43899 πυάθ 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275094250 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

43899 ηυάθ 800 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47729 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275094304 

Στηθόδεσμος Κ3ΓΙ3 \Λ/Β 

43899 ηυόθδΟϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275094205 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

43899 πυάθ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275065960 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
πυάθ 95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066028 

Στηθόδεσμος Κ3ΓΙ3 5Β 43979 
ηυάθ 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275094311 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

43899 πυάθ 85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066073 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
ηυάθ 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275890807 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
0457 πυάθ 700 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275094274 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

43899 πυάθ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319889 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 70 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275094328 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Ν Β 

43899 πυάθ 90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275890715 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
0457 ηυόθ 75Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319896 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 70 0 

53,61 € 




















47730 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275094229 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Ν Β 

43899 ηυάθ 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275094281 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

43899 πυάθ 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066202 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 0Ι30Κ75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275890814 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
0457 πυάθ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066257 

Στηθόδεσμος Κ3τΐ3 5Β 

43981 όΐ3θΚ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275358062 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 75 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066301 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 όΐ3θΚ75ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027434996 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 Μ 80/85 ΑΒ Νϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027435009 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 Μ 80/85 0ϋ Νϋ 

53,61 € 

13 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 

4719003621056 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ - 

0ΟΜΡΚΕ55ΟΚ ΝΕΒϋϋΖΕΡΙ 

ΝΕΒ100Β 

96,00 € 

13 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 

4719003621124 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ - 

0ΟΜΡΚΕ55ΟΚ ΝΕΒϋϋΖΕΚ 

ΝΕΒ500 

94,33 € 

13 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 

4719003621001 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ - 

0ΟΜΡΚΕ55ΟΡ1 ΝΕΒϋϋΖΕΡΙ 

ΝΕΒ50Β 

75,00 € 

13 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 

4719003621070 

ΝΕΒ 50Α ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ - 

0ΟΜΡΚΕ55ΟΚ ΝΕΒϋϋΖΕΡΙ 

81,33 € 





















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47731 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

423 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΣΤΡΩΜΑ 
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ 

5206210106005 

ΑΡΕΧ ΜΕ0Ι0ΑΕ 

52,00 € 

20 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΩΝ 

5206210351009 

ΑθοΙοε ίπίθπΐ - 2001 

14,10 € 

20 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΩΝ 

5206210352006 

ΑθοΙοε εΤιίΙτΙ - 2002 

14,10 € 

20 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΩΝ 

5206210353003 

ΑθοΙοε 30υΙί - 2003 

14,10 € 

287 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ 

ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΙΚ0Α5Τ- 

ΟΕΙΟΑ5Τ 

5206210311003 

Αη3ίοιπΙο Είπε 

36,67 € 

249 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΕ 

ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 

ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 

(ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ) 

5206210290001 

Αη3ΐοιηΙο Είπε 

111,67 € 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 

ΛΕΚΑΝΗΣ 

5213001911861 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

10εκ. ΜΕ ΠΛΑΪΝΟΥΣ 

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 

15,97 € 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 
ΛΕΚΑΝΗΣ 

5213001911885 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

15εκ. ΜΕ ΠΛΑΪΝΟΥΣ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 

17,68 € 

99 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΕΡΕΣΙΝΩΤΟ 

5213001911748 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΛΑΤΗΣ- 

ΕΡΕΣΕΙΝΩΤΟ 

18,40 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5205414061004 

Ζώνη Πλευρών για Ανδρες 

27,32 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5205414062001 

Ζώνη Πλευρών για Γυναίκες 

27,32 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 
ΛΕΚΑΝΗΣ 

8032615232929 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ Α5- 

501 

40,00 € 

112 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΣΠΛΑΧΝΟΠΤΩΣΕΩΣ 

ΗΜΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5205414083013 

Ζώνη Σπλαχνόπτωσης 5 γπ3ΙΙ 

55,00 € 

112 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 
ΣΠΛΑΧΝΟΠΤΩΣΕΩΣ 

ΗΜΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5205414083020 

Ζώνη Σπλαχνόπτωσης 
Μθάίυιη 

55,00 € 

112 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΣΠΛΑΧΝΟΠΤΩΣΕΩΣ 

ΗΜΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5205414083037 

Ζώνη Σπλαχνόπτωσης Ι 3Γ§θ 

55,00 € 

112 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΣΠΛΑΧΝΟΠΤΩΣΕΩΣ 

ΗΜΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5205414083044 

Ζώνη Σπλαχνόπτωσης 

ΧΕ3Γ§θ 

55,00 € 

112 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 
ΣΠΛΑΧΝΟΠΤΩΣΕΩΣ 

ΗΜΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5205414083051 

Ζώνη Σπλαχνόπτωσης 
ΧΧ13Γ8Θ 

55,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322546363188 

6193, 5, ΖΩΝΗ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕ 3 

ΛΩΡΙΔΕΣ 

34,67 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063010825 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΗΕίΙίΙΜ 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063005388 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΑ5Υ 

ΟΡΕ 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063012454 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΚΟΟΝ 2 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063010481 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΑ5Υ 

200 

1.080,00 € 
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47733 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063013192 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΑ5Υ 

ΜΑΧ 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063013642 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΑ5Υ 

1601 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063010887 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΑ5Υ 

1ΙΡΕ Κ 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063013291 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΑ5Υ 

ΕΙΡΕ Τ 

1.080,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545643 

50ϋΝϋ 3-312 5ΑΝϋΥ ΒΕΙ6Ε 

600,00 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275916903 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Επθγ§υ 

2υ 06, 3475 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275914381 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Εηθί^γ 
Είβήΐ 25 06, 3425 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275914398 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Επθγ§υ 
Ε ί§ήΐ 25 07, 3425 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373676 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ίυΓ3 
ϋ§ήί 2Α 01, Γθ 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275476698 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ ΟοπΙβοΙ 

3Ε 04 Ιΐ 386 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648408 

Πρόθεση Αγποθπβ Αηυ3 
\Λ/3νθ 01 149 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275002392 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ ΟοπΙβοΙ 

35 00 3820 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648415 

Πρόθεση Αγποθπβ Αηυ3 

\Λ/3νθ 02 149 

92,78 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275002408 

Πρόθεση Απίοθιίβ 0οηΐ3τΙ 

35 01 3820 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275002422 

Πρόθεση Αγτίοθπβ ΟοπΙβοΙ 

35 03 3820 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275002446 

Πρόθεση Αιποθη3 0οπΐ3εΙ 

35 05 3820 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275002453 

Πρόθεση Αιίίοθιίβ 0οπΐ3εΙ 

35 06 3820 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275002460 

Πρόθεση Αιποθη3 0οπΐ3εΙ 

35 07 3820 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275002477 

Πρόθεση Αιποθη3 0οπΐ3εΙ 

35 08 3820 

92,78 € 

11 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> ΜΑΣΚΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

6945099303073 

1103Ρ_ΑάυΙΙ ΟνθΓ-ΤΗθ-Ε3Γ 
ΝΑ5Α1 03ηηυΐ35_ΓΥΑΛΙΑ 02 

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ210ΕΚ 

1,23 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

7297046510287 

Α007 - ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ, 

υΝΐνΕΚ5ΑΕ ΕΙΙΜΒΟ ΒΕΙΤ 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

7297046510027 

Α011, υΝΙ\/ΕΚ5Αί 

ΑΒϋΟΜΙΝΑΙ ΒΕΙΤ 

32,67 € 

249 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΕ 

ΑΡΘΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ 

ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 

(ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ) 

3322544706123 

6504, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 

ΓΟΝΑΤΟΥ 

115,00 0 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322546363195 

6193, Μ, ΖΩΝΗ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕ 3 

ΛΩΡΙΔΕΣ 

34,67 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47735 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322546363201 

6193, ί, ΖΩΝΗ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕ 3 

ΛΩΡΙΔΕΣ 

34,67 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322546363218 

6193, ΧΕ, ΖΩΝΗ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕ 3 

ΛΩΡΙΔΕΣ 

34,67 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322547295440 

6193, XXI, ΖΩΝΗ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕ 3 

ΛΩΡΙΔΕΣ 

34,67 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210079026 

Ζώνη οσψύος ΡΕ5ΕΖΕ 5152 - 
5 

24,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210079033 

Ζώνη οσψύος ΡΕ5ΕΖΕ 5152 - 
Μ 

24,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210079040 

Ζώνη οσψύος ΡΕ5ΕΖΕ 5152 - 
Ε 

24,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210079057 

Ζώνη οσψύος ΡΕ5ΕΖΕ 5152 - 
ΧΕ 

24,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210079064 

Ζώνη οσψύος ΡΕ5ΕΖΕ 5152 - 
ΧΧΕ 

24,33 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210079071 

Ζώνη οσψύος ϋΕ5ΕΖΕ 5152 - 

XXXI 

24,33 € 

325 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΑΥΧ. 
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ ΜΙΑΜΙ 

5206210190004 

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ 

ΜΙΑΜΙ/νΐ5ΤΑ ΟΝΕ 5ΙΖΕ 

71,00 € 

287 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ 

ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΙΚ0Α5Τ- 

ΟΕΕΟΑ5Τ 

3322544210507 

6522, ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 

36,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541234568 

5014, 5, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 
ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΜΑΥΡΗ, ΥΨΟΣ 

21 ΕΚ. 

40,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541234575 

5014, Μ, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 
ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΜΑΥΡΗ, ΥΨΟΣ 

21 ΕΚ. 

40,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541234582 

5014, 1, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 
ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΜΑΥΡΗ, ΥΨΟΣ 

21 ΕΚ. 

40,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541234599 

5014, XI, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 
ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΜΑΥΡΗ, ΥΨΟΣ 

21 ΕΚ. 

40,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541501516 

5015, 5, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 
ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΜΑΥΡΗ, ΥΨΟΣ 

26 ΕΚ. 

40,33 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541501523 

5015, Μ, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 
ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΜΑΥΡΗ, ΥΨΟΣ 

26 ΕΚ. 

40,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541501530 

5015, Ε, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 
ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΜΑΥΡΗ, ΥΨΟΣ 

26 ΕΚ. 

40,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541501547 

5015, ΧΕ, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 
ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΜΑΥΡΗ, ΥΨΟΣ 

26 ΕΚ. 

40,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541023834 

6620, 5 Νοί, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 
ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ, 21 0Μ 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541023841 

6620, Μ Νο2, ΖΩΝΗ 

ΟΣΦΥΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ, 

21 0Μ 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541023858 

6620, Ε Νο3, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 
ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ, 21 0Μ 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541023865 

6620, ΧΕΝο4, ΖΩΝΗ 

ΟΣΦΥΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ, 

21 0Μ 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322541023872 

6620, ΧΧΕ Νο5 , ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ, 

21 0Μ 

45,00 € 
















47738 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322546330432 

6098, Νοί, ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 

ΘΩΡΑΚΟΣ 

39,67 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

3322546330449 

6098, Νο2, ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 

ΘΩΡΑΚΟΣ 

39,67 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

7297046111989 

080, 5, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 4 
ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΧΙΑΣΤΙ 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

7297046121988 

080, Μ, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 4 
ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΧΙΑΣΤΙ 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

7297046141986 

080, XI, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

4 ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΧΙΑΣΤΙ 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

7297046151985 

080, XXΕ, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 
4 ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΧΙΑΣΤΙ 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

7297046130393 

10, 1 , ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΕ 4 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

7297046131987 

080, 1 , ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 4 
ΜΠΑΝΕΛΕΣ, ΧΙΑΣΤΙ 

45,00 € 
















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47739 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210088028 

ΖΩΝΗ ΕΟΒΩ5ΤΑΤΕ 5161-5 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210088035 

ΖΩΝΗ ΕΟΒΩ5ΤΑΤΕ 5161 - Μ 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210088042 

ΖΩΝΗ ΕΟΒΩ5ΤΑΤΕ 5161 - Ε 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210088059 

ΖΩΝΗ ΕΟΒ05ΤΑΤΕ 5161 - XI 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210088066 

ΖΩΝΗ ΕΟΒΩ5ΤΑΤΕ 5161 -XXI 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210081029 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΩΟΕϋ 5154 - 

5 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210081036 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΩΟΕϋ 5154 - 

Μ 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210081043 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΩΟΕϋ 5154 - 

Ε 

36,83 € 
















47740 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210081050 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 5154 - 

ΧΕ 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210081067 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 5154 - 

ΧΧί 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210081074 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 5154 - 

XXXI 

36,83 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210197126 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5503 Α-5 

21,50 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210197133 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5503 Α - Μ 

21,50 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210197140 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5503 Α - ί 

21,50 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 
ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210197157 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5503 Α-Χί 

21,50 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 
ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210197225 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5503 Δ-5 

21,50 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210197232 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5503 Δ - Μ 

21,50 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210197249 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5503 Δ - Ε 

21,50 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210197256 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5503 Δ -ΧΕ 

21,50 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 
ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210199120 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5506 Α-5 

22,67 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 
ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210199137 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5506 Α-Μ 

22,67 € 





















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47741 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210199144 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5506 Α-Ε 

22,67 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 
ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210199151 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5506 Α-ΧΕ 

22,67 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 
ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210199229 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5506 Δ-5 

22,67 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210199236 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5506Δ-Μ 

22,67 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210199243 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5506 Δ-Ε 

22,67 € 

303 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΧΚ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

5206210199250 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΧΚ 5506 Δ-ΧΕ 

22,67 € 

287 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ 

ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΙΚΘΑ5Τ- 

0ΕΕΘΑ5Τ 

7297046110791 

333, Νάρθηκας 
ποδοκνημικής, ΑΙΚΒΚΑΟΕ 

44,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

7297046120394 

10, Μ, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΕ 4 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

7297046140392 

10, ΧΕ, ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 
ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΕ 4 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210316022 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 9044 - 

5 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210316039 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 9044 - 

Μ 

36,83 € 



















47742 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210316046 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 9044 - 

ί 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210316053 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 9044 - 

ΧΕ 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210316060 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 9044 - 

ΧΧί 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210031024 

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ϋΕ5ΕΖΕ 5043 - 

5 

26,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210031031 

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ϋΕ5ΕΖΕ 5043 - 

Μ 

26,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210031048 

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ϋΕ5ΕΖΕ 5043 - 

Ε 

26,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210031055 

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ϋΕ5ΕΖΕ 5043 - 

ΧΕ 

26,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210031062 

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ϋΕ5ΕΖΕ 5043 - 

ΧΧΕ 

26,33 € 
















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47743 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

429 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΥΕΟΚ ΜΕ 

ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ ΜΕΣΑΙΟΣ 

5206210073024 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΕΟΚ 

ΜΕ ΥΠ. 5138-5 

78,50 € 

429 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΥΕΟΚ ΜΕ 

ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ ΜΕΣΑΙΟΣ 

5206210073031 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΕΟΚ 

ΜΕ ΥΠ. 5138 - Μ 

78,50 € 

428 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΥΕΟΚ ΜΕ 

ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

5206210073048 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΕΟΚ 

ΜΕ ΥΠ. 5138 - Ε 

78,50 € 

428 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΥΙΟΚ ΜΕ 

ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

5206210073055 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΕΟΚ 

ΜΕ ΥΠ. 5138 -ΧΕ 

78,50 € 

428 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΥΙΟΚ ΜΕ 

ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

5206210073062 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΕΟΚ 

ΜΕ ΥΠ. 5138 -ΧΧΕ 

78,50 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

5206210297000 

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 

ΑΠΛΟ ΜΙΚΡΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 7502 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

5206210298007 

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ 

ΑΠΛΟ ΜΙΚΡΟΙ ΤΡΟΧΟΙ -ννθ 

7503 

161,00 € 

11 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> ΜΑΣΚΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

24026704390636 

41894_ΜΙΟΚΟ ΜΙ5Τ5γπ 3ΙΙ 
νοίυπίθ ΝθόυΙί5θΓ_ΜΑΣΚΑ 

ΝΕΒϋΕΙΖΕΚ ΠΑΙΔΩΝ ΜΙΟΚΟ 

ΜΙ5Τ 

2,86 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

5206210299004 

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 

ΑΠΛΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 

7504 

161,00 € 

















47744 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

5206210300007 

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 

ΑΠΛΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - 

ννθ 7505 

161,00 € 

295 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ 

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ 

5206210173021 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ 

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ 5336-5 

110,00 € 

295 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ 

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ 

5206210173038 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ 

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ 5336 - Μ 

110,00 € 

295 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ 

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ 

5206210173045 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ 

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ 5336 - Ε 

110,00 € 

582 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ 

ΟΜΣΣ Η ΟΜΣΣ 

5206210071006 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ 

5136 

207,67 € 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Δίάψορα-> ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 
ΛΕΚΑΝΗΣ 

5206210320005 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 10 

0Μ ΥΨΟΣ 5126 

36,33 € 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 
ΛΕΚΑΝΗΣ 

5206210329008 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 15 

0Μ ΥΨΟΣ 5127 

36,33 € 

19 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 

ΑΕΡΙΟ 

44026704389740 

41119_Οχγ§θη ευρρΙγ 
ΙυόίΠ8_ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

25 ΡΤ 

0,00 € 

423 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΣΤΡΩΜΑ 

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ 

04716872503971 

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ + ΑΝΤΛΙΑ 

ΑΡΕΧ 5203 

52,00 € 

13 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 

04716872508198 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΡΕΧ 

5206 

75,67 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063013437 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΧΕΝΟΝ2 

1.080,00 € 



















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47745 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063013512 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΧΕΝΟΝ2 5Α 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063014120 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΝΕΟΝ2 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063013277 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΑ5Υ 

ϋΡΕ ΚΤ 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4050063010467 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΑ5Υ300 

1.080,00 € 

11 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> ΜΑΣΚΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

44710810100398 

41893Ρ_Νθό-Ε35γ ΑθΓΟδοΙ 
Μ35Κ ΑάυΙΙ _ΜΑΣΚΑ 

ΝΕΒϋϋΖΕΚ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΜΙΩΚΟ ΜΙ5Τ 

2,70 € 

11 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> ΜΑΣΚΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

44710810100428 

1041Ρ_ΟΜ-2 Οχγ§θΠ Μ3$Κ 
ΑάυΙί _ΜΑΣΚΑ 02 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 

1,90 € 

11 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> ΜΑΣΚΑ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

44710810100411 

41042Ρ_ΟΜ-2 Οχγ^θΠ Μ35Κ 
ΟΓιίΙά _ΜΑΣΚΑ 02 ΠΑΙΔΩΝ 

ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 

2,03 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181760439 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 40οιπ 

"\Λ/ΙΝΝΕΡ5Ι ΙΜ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763881 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 430171 

"ννίΝΝΕΚ 5ΕΙΜ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181760392 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΚΑΝ5ΙΤ 

40ογπ "\Λ/ΙΝΝΕΚΤ\Λ/0" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181760408 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΚΑΝ5ΙΤ 

43οιτι "\Λ/ΙΝΝΕΚΤ\Λ/0" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763508 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΚΑΝ5ΙΤ 

46οιτι "ννίΝΝΕΚ Τ\Λ/0" 

161,00 € 




















47746 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763515 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΚΑΝ5ΙΤ 

50επτ "\Λ/ΙΝΝΕΚ Τ\Λ/0" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763584 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 40ογπ 

"ΤΚΑΝ5ΙΤ ΡΕϋ5" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763591 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 43ογπ 

"ΤΚΑΝ5ΙΤ ΡΕυ5" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763607 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 46ογπ 

"ΤΚΑΝ5ΙΤ ΡΙ υ5" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763614 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 50ογπ 

"ΤΚΑΝ5ΙΤ ΡΕυ5" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181760354 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 40οπί 

"ννίΝΝΕΚ Τ\Λ/0" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181760361 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 43ογπ 

"ννίΝΝΕΚ Τ\Λ/0" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181760378 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 46οπί 

"ννίΝΝΕΚ Τ\Λ/0" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181760385 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 50οητ 

"ννίΝΝΕΚ Τ\Λ/0" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763539 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 40οιτι "ΕΧ0ΕΙ 

ΡΙΙΙ5" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763546 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 43ογπ "ΕΧ0ΕΕ 

ΡΕΙΙ5" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763553 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 46ογπ "ΕΧ0ΕΕ 

ρ ι_υ 5" 

161,00 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763560 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 50τηι "ΕΧ0ΕΙ 

ΡΙΙΙ5" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763829 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 40ογπ "ΕΙ6ΗΤ 

5ΜΑΚΤ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763836 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 43ογπ "ΕΙΟΗΤ 

5ΜΑΚΤ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763843 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 460171 "ΕΙΟΗΤ 

5ΜΑΚΤ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763850 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 50οιτι "ΕΙΟΗΤ 

5ΜΑΚΤ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181764055 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 50οιτι "ΕΧ0ΕΕ 

ΡΕΙΙ5 Ηϋ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181764062 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 56οιτι "ΕΧ0ΕΕ 

ΡΕΕΙ5 Ηϋ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181764079 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ 60ειη "ΕΧ0ΕΕ 

ΡΕΙΙ5 Ηϋ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181764222 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΙΚΡΕΣ ΡΟΔΕΣ 

"ν\/ΑνΕ-2" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181764215 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΔΕΣ 

"ν\/ΑνΕ-2" 

161,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181763676 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 40οιτι "ΕΙΟΗΤ 

ΡΕΕΙ5" 

773,33 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181763683 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 43οιτι "ΕΙΟΗΤ 

ΡΕΕΙ5" 

773,33 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181763690 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 46οπτ "ΕΙΟΗΤ 

Ρίϋ5" 

773,33 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181763706 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 50εΓΠ "ΕΙΟΗΤ 

ΡΕΕΙ5" 

773,33 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181763775 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 40ογπ "ΕΙΟΗΤ 

ΤΟΡ" 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181763782 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 43ογπ "ΕΙΟΗΤ 

ΤΟΡ" 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181763799 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 46οπί "ΕΙΟΗΤ 

ΤΟΡ" 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181763805 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 50ογπ "ΕΙΟΗΤ 

ΤΟΡ" 

1.080,00 € 

51 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181760415 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 40ογπ 

"ΚΕΟΕΙΝΝΙΟ" 

445,00 € 

51 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181763621 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 43ογπ 

"ΚΕΟΕΙΝΝΙΟ" 

445,00 € 

51 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181760422 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 46ογπ 

"ΚΕΟΕΙΝΝΙΟ" 

445,00 € 

51 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181763638 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΚΑΝ5ΙΤ 

40οιπ "ΚΕΟΕΙΝΝΙΟ" 

445,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47749 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

51 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181763645 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΚΑΝ5ΙΤ 

43ογπ "ΚΕΟΙΙΝΝΙΟ" 

445,00 € 

51 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8054181763652 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΚΑΝ5ΙΤ 

46ογπ "ΚΕΟΕΙΝΝΙΟ" 

445,00 € 

61 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 

8054181763867 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ 30ογπ 

"ννίΝΝΕΚ Κ1ϋ5" 

1.045,00 € 

61 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 

8054181763874 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ 35εητ 

"ννίΝΝΕΚ Κ1ϋ5" 

1.045,00 € 

113 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΛΟ 

8054181764383 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

"ΟΙΥΜΡΙΑ" 

2.310,00 € 

114 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 

8054181764390 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ "ΚΟΟΚΕΤ 3" 

3.486,00 € 

114 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 

8054181764406 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ "ΚΟΟΚΕΤ 

Κ1ϋ5" 

3.486,00 € 

522 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΑΝΥΨΩΣΗΣ(ΓΕΡΑΝΑΚΙ) 

8054181762174 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

665,00 € 

330 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΟΥΡΑ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥΣ 

ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ 

8054181764253 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΚΟΙΕΑΤΟΚ 

’ΌΕίΤΑ" 

246,00 € 

















47750 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

330 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΟΥΡΑ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥΣ 

ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ 

8054181764239 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΚΟΕΕΑΤΟΚ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "ΑίΙΙ" 

170,00 € 

330 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΟΥΡΑ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥΣ 

ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ 

8054181764260 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΚΟΕΕΑΤΟΚ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΠΟΔΙΑ 

"ΚΟΕΕΥ-2" 

222,00 € 

330 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΟΥΡΑ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥΣ 

ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ 

8054181764376 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΚΟΕΙΑΤΟΚ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "ΙΝϋΥ" 

230,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718340005 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

ΕΙΝΙ5ΕΧ 27ογπ Κωδ. 810 

26,57 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718600307 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

18ογπ Κωδ. 675 Ν. 5 

33,50 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718600314 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

18ογπ Κωδ. 675 Ν. Μ 

33,50 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718600321 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

18ογπ Κωδ. 675 Ν. Ε 

33,50 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718600338 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

18ογπ Κωδ. 675 Ν. Χί 

33,50 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718600345 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

18ογπ Κωδ. 675 Ν. ΧΧί 

33,50 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718600352 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

18ογπ Κωδ. 675 Ν. ΧΧΧί 

33,50 € 


















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47751 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718601304 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24τιη Κωδ. 675 Ν. 5 

35,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718601311 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24επτ Κωδ. 675 Ν. Μ 

35,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718601328 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24εητ Κωδ. 675 Ν. Ε 

35,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718601335 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24οι·η Κωδ. 675 Ν. Χί 

35,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718601342 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24επτ Κωδ. 675 Ν. ΧΧί 

35,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8028718601359 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24οι·η Κωδ. 675 Ν. XXXI 

35,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718611341 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

24τιη Κωδ. 548 Ν. 85 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718611372 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

24οι·η Κωδ. 548 Ν. 100 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718611938 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

24οι·η Κωδ. 548 Ν. 115 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718780856 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27ογπ Κωδ. 

582 Ν. XXXI 

45,00 € 


















47752 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

498 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 

8028718690803 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 27τητ 

Κωδ. 584 Ν. 5 

76,00 € 

498 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 

8028718690834 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 27οητ 

Κωδ. 584 Ν. XI 

76,00 € 

428 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΥΙΟΚ ΜΕ 

ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

8028718502717 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΙΟΚ 

Κωδ. 555 Ν. Μ 

128,33 € 

428 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΥΙΟΚ ΜΕ 

ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

8028718502724 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΙΟΚ 

Κωδ. 555 Ν. Ε 

128,33 € 

428 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΥΙΟΚ ΜΕ 

ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

8028718502748 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΙΟΚ 

Κωδ. 555 Ν. ΧΧί 

128,33 € 

428 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΥΙΟΚ ΜΕ 

ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

8028718502755 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΙΟΚ 

Κωδ. 555 Ν. XXXI 

128,33 € 

287 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ 

ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΙΚ0Α5Τ- 

ΟΕΕΟΑ5Τ 

8028718280707 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Κωδ. 19 

44,00 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275002484 

Πρόθεση Αιποθη3 0οπΐ3εΙ 

35 09 3820 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648422 

Πρόθεση Αιποθη3 Αςυ3 
\Λ/3νθ 03 149 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275371580 

Πρόθεση Αιποθη3 0οπΐ3εΙ 

35 00 382 

92,78 € 


















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47753 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648439 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Αηυ3 
\Λ/3νθ 04 149 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648446 

Πρόθεση Αιποθη3 Αηυ3 
\Λ/3νθ 05 149 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275371597 

Πρόθεση Αιποθη3 Οσπΐ3θΙ 

35 01 382 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648453 

Πρόθεση Αιποθη3 Αηυ3 

\Λ/3νθ 06 149 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648460 

Πρόθεση Αιποθη3 Αηυ3 

\Λ/3νθ 07 149 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648477 

Πρόθεση Αιποθη3 Αηυ3 
\Λ/3νθ 08 149 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275371627 

Πρόθεση Αιποθη3 Οσπΐ3θΙ 

35 04 382 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648484 

Πρόθεση Αιποθη3 Αηυ3 
\Λ/3νθ 09 149 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648491 

Πρόθεση Αιποθη3 Αηυ3 

\Λ/3νθ 10 149 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275371689 

Πρόθεση Αιποθη3 Οοπΐ3θΙ 

35 10 382 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648507 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Αηυ3 

\Λ/3νθ 11 149 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275105420 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ ΟοπΙβοΙ 

35, 361, 5ίζθ 9 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648514 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Αηυ3 
\Λ/3νθ 12 149 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275648538 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Αηυ3 

\Λ/3νθ 14 149 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275593265 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Β35ϊο 

Εί§Ηΐ 25 04, 292 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275593272 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Β35ίο 

Εί§ήΙ 25 05, 292 

92,78 € 
























47754 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275593289 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Β3$ίο 

Εί@Ηΐ 25 06, 292 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275915739 

Πρόθεση Αιτιοθιίξ Ειίθγ§υ 15 
01 3495 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275915746 

Πρόθεση Αγτίοθπβ ΕηθΓ§γ 15 

02 3495 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275593296 

Πρόθεση Αιτιθθη3 Β35ίο 

Εί@Ηΐ 25 07, 292 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275593302 

Πρόθεση Αιποθη3 Β3$ίο 

ΕίζΗΐ 25 08, 292 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275915753 

Πρόθεση Αγτίοθπβ ΕπθΓβγ 15 
03 3495 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275593319 

Πρόθεση Αιποθη3 Β35ίο 

Ι ίβΗί 25 09, 292 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275915760 

Πρόθεση Αιποθη3 Εηθί^γ 15 
04 3495 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275593326 

Πρόθεση Αιποθη3 Β35ίο 

Εί§Ηΐ 25 10, 292 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275915777 

Πρόθεση Αγτίοθπβ ΕηθΓ§γ 15 

05 3495 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275593395 

Πρόθεση Αιποθη3 Β35ίο 

Εί@Ηΐ 25 11, 292 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275915784 

Πρόθεση Αιποθη3 Επθγ§υ 15 
06 3495 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275593401 

Πρόθεση Αιποθη3 Β3$ίο 
ϋ§Ηΐ 25 12, 292 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156040 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 

2Ε 00 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275915791 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Εηθί^γ 15 

07 3495 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275915807 

Πρόθεση Αιίιοθιίβ Ειίθγ§υ 15 

08 3495 

92,78 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47755 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156057 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$$θπ1ί3ΐ 

2Ε 01 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156064 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 
2Ε 02 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156071 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 

2Ε 03 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275915814 

Πρόθεση Αιποθη3 Εηθη?γ 15 

09 3495 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156088 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 

2Ε 04 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156095 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 
2Ε 05 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275915821 

Πρόθεση Αιποθη3 Επθγ§υ 15 
10 3495 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275915838 

Πρόθεση Αιποθη3 ΕπθΓζγ 15 
11 3495 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275915845 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Επθη?γ 15 

12 3495 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156101 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$5θπ1ί3ΐ 

2Ε 06 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275570112 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Επθγ§υ 
ϋ§ήΙ 3υ 04, 340 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275647296 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Επθγ§υ 

211, 347, 5ίζθ 4 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156118 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$$θπ1ί3ΐ 
2Ε 07 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156125 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$$θπ1ί3ΐ 

2Ε 08 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275728391 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Επθγ^υ 15 
02, 349 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156132 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$5θπίί3ΐ 

2Ε 09 

92,78 € 
























47756 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275728407 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Επει^γ 15 
03, 349 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156149 

Πρόθεση Αιτιθθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 

2Ε 10 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156156 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Ε$$θπ1ί3ΐ 

2Ε 11 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275031576 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 
Εί@Ηί 2Α, 354, 5ίζθ 12Ε 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275156163 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 

2Ε 12 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275002439 

Πρόθεση Αγτίοθπβ 0οπΐ3εΙ 

35 04 3820 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180403 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 

Ι ίβΗί 25 01 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275002491 

Πρόθεση Αγτίοθπβ 0οπΐ3εΙ 

35 10 3820 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180410 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 
Εί§Ηΐ 25 02 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275371672 

Πρόθεση Αιποθη3 0οπΐ3εΙ 

35 09 382 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180427 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 
Εί@Ηΐ 25 03 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180434 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$5θπ1ί3ΐ 
ϋ§ήΐ 25 04 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180441 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπίί3ΐ 
Εί@ήΐ 25 05 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180458 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 
Εί@Ηΐ 25 06 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180465 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Ε$$θπ1ί3ΐ 

Ι ίβΗί 25 07 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180472 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 
Εί@Ηΐ 25 08 

92,78 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47757 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180489 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$$θπ1ί3ΐ 
ϋ§ήί 25 09 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180496 

Πρόθεση Αιποθη3 Ε$$θπ1ί3ΐ 
ϋ§ήΐ 25 10 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180502 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$$θπ1ί3ΐ 
ίί§Ηΐ 25 11 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180519 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$$θπ1ί3ΐ 
ϋ§ήΙ 25 12 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275078496 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν31ιιγ 3 
ϋ§ΙιΙ 2Α, 354, 5ίζθ 2Κ 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180526 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$$θπ1ί3ΐ 
ϋ§ήί 25 13 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275180533 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$$θπ1ί3ΐ 
Εί§Ηΐ 25 14 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275031682 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν31ιιγ 3 
ϋ§ήί 2Α, 354, 5ίζθ 12Κ 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275220956 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$5θπίί3ΐ 
ϋ@ήΙ 25 15 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373386 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ΐυΓ3 
ϋ§ΙιΙ 35 00, 391 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275220963 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$5θπίί3ΐ 
ϋ§ήί 25 16 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373393 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ίυΓ3 
ίί§Ηί 35 01, 391 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275220970 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ε$$θπ1ί3ΐ 
ϋ§ήί 25 17 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373409 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ΐυΓ3 
Εί§ήΙ 35 02, 391 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373416 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ΐυΓ3 
ϋ§Ηΐ 35 03, 391 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473109 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ίυΓ3 15 
01, 396 

92,78 € 
























47758 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373423 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Ν3ΐυΓ3 
Εί@Ηΐ 35 04, 391 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473116 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 15 
02, 396 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473123 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Ν3ΐυΓ3 15 
03, 396 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473130 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 15 
04, 396 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473147 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 15 
05, 396 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373430 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 
Εί§Ηΐ 35 05, 391 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373447 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 
ϋ§ήΙ 35 06, 391 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373454 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Ν3ΐυΓ3 
Εί@Ηΐ 35 07, 391 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473154 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 15 
06, 396 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473161 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Ν3ΐυΓ3 15 
07, 396 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473178 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 15 
08, 396 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373461 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 

Ι ίβΗί 35 08, 391 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275154671 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 

15, 663, 5ίζβ 1 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373478 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 
Εί@Ηΐ 35 09, 391 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373485 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 

Ι ίβΗί 35 10, 391 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373492 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 
Εί@Ηΐ 35 11, 391 

92,78 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47759 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373508 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ΐυΓ3 
ϋβήΐ 35 12, 391 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373515 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ίυΓ3 
ΕίβήΙ 2Α 00 Ιΐ, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473185 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ΐυΓ3 15 
09, 396 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473192 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν31ιιγ3 15 
10, 396 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473208 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ΐυΓ3 15 
11, 396 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473215 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ΐυΓ3 15 
12, 396 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275473239 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν31ιιγ3 15 
14, 396 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373522 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ΐυΓ3 
Εί§ήΐ 2Α 01 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373539 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ίυΓ3 
Εί@ήΙ 2Α 02 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373546 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ΐυΓ3 
ϋβΐιΐ 2Α 03 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373553 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ίυΓ3 
Εί§ήΙ 2Α 04 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373560 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ίυΓ3 
Εί§Ηί 2Α 05 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373577 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ΐυΓ3 
Εί@ήΙ 2Α 06 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373584 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ίυΓ3 
Εί§ήΐ 2Α 07 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373591 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ΐυΓ3 
Εί§ήΙ 2Α 08 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373607 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ίυΓ3 
Εί@ήΙ 2Α 09 Ιί, 392 

92,78 € 
























47760 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373614 

Πρόθεση Αγποθπβ Ν3ΐυΓ3 
ϋ§Ηΐ 2Α 10 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373621 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 
ϋ§ήΐ 2Α 11 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373638 

Πρόθεση Αγποθπβ Ν3ΐυΓ3 
Εί§Ηΐ 2Α 12 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373645 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 
ϋ§ήΐ 2Α 13 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373652 

Πρόθεση Αγποθπβ Ν3ΐυΓ3 
Εί§Ηί 2Α 14 Ιί, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373683 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 
Εί@Ηΐ 2Α 02 Γθ, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373690 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐιΐΓ3 
ίί§Ηΐ 2Α 03 Γθ, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373706 

Πρόθεση Αγποθπβ Ν3ΐυΓ3 
Εί§ήΐ 2Α 04 Γθ, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373713 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 
Εί§ήΙ 2Α 05 Γθ, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373720 

Πρόθεση Αγποθπβ Ν3ΐυΓ3 

Ι ίβήί 2Α 06 Γθ, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373737 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐιΐΓ3 
Εί§ήΙ 2Α 07 Γθ, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373744 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 

Ι ίβήί 2Α 08 Γθ, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373751 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 
Εί@ήΙ 2Α 09 Γθ, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373768 

Πρόθεση ΑΓΠΟΘΠ3 Ν3ΐιΐΓ3 
Εί§ήΐ 2Α 10 Γθ, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373775 

Πρόθεση Αγποθπ 3 Ν3ΐυΓ3 
Εί§ήΙ 2Α 11 Γθ, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373782 

Πρόθεση Αγποθπθ Ν3ΐυΓ3 
Εί§ήΐ 2Α 12 Γθ, 392 

92,78 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47761 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275373805 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 
ϋ§ήί 2Α 14 γθ, 392 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275812700 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 
ϋ§ΙιΙ 2ΕΙ 04, 399 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275031156 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 2Α 
δεξ. 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275472768 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 2Α 
04 Ιί 393 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275812564 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 211 
04 Ιί 394 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481272 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 3Ε 
01 γθ 397 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481159 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 3Ε 
03 Ιί, 397 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481296 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 3Ε 
03 γθ 397 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481166 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 3Ε 
04 Ιϊ, 397 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481302 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 3Ε 

04 γθ 397 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481173 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 3Ε 
05 Ιί, 397 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481319 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 3Ε 
05 γθ 397 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481180 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 3Ε 
06 Ιί 397 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481326 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 3Ε 

06 γθ 397 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481197 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 3Ε 
07 Ιί 397 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481203 

Πρόθεση Αγποθπβ ΝβΙιιγβ 3Ε 
08 Ιί 397 

92,78 € 
























47762 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210331025 

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ϋΕ5ΕΖΕ 3009 - 

5 

24,33 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481340 

Πρόθεση Αιηοθη3 Ν3ΐιπ3 3Ε 
08 γθ 397 

92,78 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210331032 

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ϋΕ5ΕΖΕ 3009 - 

Μ 

24,33 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275155098 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Ν31ιη 3 3Ε 
αρ. 01 

92,78 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210331049 

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ϋΕ5ΕΖΕ 3009 - 

Ε 

24,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210331056 

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ϋΕ5ΕΖΕ 3009 - 

ΧΕ 

24,33 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275155104 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐιπ3 3Ε 
αρ. 02 

92,78 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210331063 

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ϋΕ5ΕΖΕ 3009 - 

ΧΧΕ 

24,33 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275155111 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Ν31ιη 3 3Ε 
αρ. 03 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275155234 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐιπ3 3Ε 
δεξίΟΙ 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481210 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Ν31ιη 3 3Ε 
09 Ιϊ 397 

92,78 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481357 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν3ίιΐΓ3 3Ε 
09 γθ 397 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275155241 

Πρόθεση Αιποθη3 Ν3ΐυΓ3 3Ε 
δεξί 02 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275155258 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν31ιιγ 3 3Ε 
δεξί 03 

92,78 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210330028 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 3010 - 

5 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210330035 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ δΟΕϋ 3010 - 

Μ 

36,83 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481227 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν31ιιγ 3 3Ε 
10 Ιί 397 

92,78 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210330042 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 3010 - 

ί 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210330059 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 3010 - 

ΧΕ 

36,83 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481241 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν31ιιγ 3 3Ε 
12 Ιί 397 

92,78 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210330066 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 3010 - 

XXI 

36,83 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481388 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Ν31ιιγ3 3Ε 

12 γθ 397 

92,78 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481395 

Πρόθεση Αιίιοθπβ Ν3ΐυΓ3 3Ε 

13 γθ 397 

92,78 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210335023 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 0010 3011 - 

5 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210335030 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 3011 - 

Μ 

36,83 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481265 

Πρόθεση Αγτίοθπβ Ν3ΐυΓ3 3Ε 
14 Ιϊ 397 

92,78 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210335047 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 3011 - 

ί 

36,83 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481401 

Πρόθεση Αιγίοθπβ Ν3ΐυΓ3 3Ε 

14 γθ 397 

92,78 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210335054 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 0Ο1ϋ 3011 - 

ΧΕ 

36,83 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210335061 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΟΟΕϋ 3011 - 

ΧΧί 

36,83 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545667 

5ουΝϋ 3-312 αουϋΥ οκαυ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545698 

50ϋΝϋ 3-312 5ΡΑΚΚΕΙΝΟ 

ΒΚΟΝΖΕ 

600,00 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545575 

50ΕΙΝϋ 5-312 5ΑΝϋΥ ΒΕΙΟΕ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185546367 

δΟΕΙΝϋΗϋ 3-312 5ΑΝϋΥ 

ΒΕΙ6Ε 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185546503 

50ΕΙΝϋΗϋ 7-312 5ΑΝϋΥ 

ΒΕΙ6Ε 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185546626 

δΟΕΙΝϋΗϋ 9-312 5ΡΑΚΚΕΙΝΟ 

ΒΚΟΝΖΕ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545087 

ΙΑΜ 3-13 Ρ 5ΑΝϋΥ ΒΕΙΟΕ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545759 

ΡΕΟνν 2-13 5Ρ ΝΑΤΕΙΚΑΕ 

ΒΕΙΟΕ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545797 

ΡΕΟνν 2-312 Μ ΝΑΤΕΙΚΑΕ 

ΒΕΙΟΕ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545711 

ΡΕΟνν 2-675 ΕΙΡ ΝΑΤΕΙΚΑΕ 

ΒΕΙΟΕ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545025 

ΒΕΑΤ 3-13 5Ρ ΝΑΤΕΙΚΑΕ 

ΒΕΙΟΕ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185544905 

ΒΕΑΤ 3-675 υΡ ΝΑΤΕΙΚΑΕ 

ΒΕΙΟΕ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185543700 

ΙΑΜ 3-10 Ε 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185543762 

ΙΑΜ 3-10 Κ 

600,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185543649 

,ΙΑΜ 3-10 110 Ε 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185543946 

,ΙΑΜ 3-312 ϋΙΚ Ε 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185543977 

,ΙΑΜ 3-312 ϋΙΚ Κ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185543779 

,ΙΑΜ 5-10 Κ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185548569 

ΡΕΟνν 2-10 Ε 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185548576 

ΡΕΟνν 2-10 Κ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185548620 

ΡΕΟνν 2-312 ϋΙΡίΕ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185548637 

ΡΕΟνν 2-312 ϋΙΡίΡί 

600,00 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275077444 

Πρόθεση ΑιποθηΒ Ε$$θη1ί3ΐ 
ϋ§Ηΐ 2Α 04, π 356 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275481333 

Πρόθεση Αιτιθθη3 Ν3ΐυΓ3 3Ε 

07 γθ 397 

92,78 € 

61 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 

8591246519811 

0ΟΚΧΟ-Χ0-30 

1.045,00 € 

61 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 

8591246519828 

0ΟΚΖΟ-Χ0-30 

1.045,00 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

493 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ - 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ 

8054181762426 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ 

ΜΟΝΟΣΠΑΣΤΗ "ΟΕΤΚΑ" 

224,70 € 

493 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ - 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ 

8054181762419 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ 

ΔΙΣΠΑΣΤΗ "ϋυΤΟ" 

224,70 € 

586 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 

ΚΡΕΒΑΤΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΠΛΗΡΕΣ 

8054181762327 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ "ΒΟΝΟΟ" 

1.000,00 € 

586 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 

ΚΡΕΒΑΤΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΠΛΗΡΕΣ 

8054181762334 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ "ΚΕΒΕΓΧΑ" 

1.000,00 € 

494 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ -ΖΕΥΓΟΣ 

ΠΛΑΪΝΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ 

8054181762457 

ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ 

ΕΛΑΤΗΡΙΟ (ΖΕΥΓΟΣ) 

75,67 € 

495 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ - 

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΞΗ 

8054181762501 

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ 

ΔΑΠΕΔΟΥ 

80,80 € 

495 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ - 

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΞΗ 

8054181762495 

ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ 

ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 

64,00 € 















47768 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181762150 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ 

ΤΟΥΑΛΕΤΑ 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181763454 

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

"ΤΚΑΝ5ΡΟΚΤΟ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181760873 

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ "ΤΚΑΝ5ΙΤ 

ΕΙΟΗΤ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181762716 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΚΑΝ5ΙΤ 

40ειπ "ΕΟΟΝΟΜΙΟ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181762723 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΚΑΝ5ΙΤ 

43ογπ "ΕΟΟΝΟΜΙΟ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181762730 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΚΑΝ5ΙΤ 

46ογπ "ΕΟΟΝΟΜΙΟ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181762747 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΚΑΝ5ΙΤ 

50ειη "ΕΟΟΝΟΜΙΟ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181762679 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 40οηη 

"ΕΟΟΝΟΜΙΟ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181762686 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 43οηι 

"ΕΟΟΝΟΜΙΟ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181762693 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 46ογπ 

"ΕΟΟΝΟΜΙΟ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181762709 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 50οηη 

"ΕΟΟΝΟΜΙΟ" 

161,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

8054181764482 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 

161,00 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47769 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 
ΛΕΚΑΝΗΣ 

8054181763362 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 

ΠΛΑΓΙΟΥΣ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 100Μ 

33,00 € 

68 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 
ΛΕΚΑΝΗΣ 

8054181763379 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ 

ΠΛΑΓΙΟΥΣ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 140Μ 

36,33 € 

330 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΟΥΡΑ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

ΜΕ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥΣ 

ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑ 

8054181761023 

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΚΟΕΕΑΤΟΚ 

"4 κυοτΕ" 

170,00 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275002415 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ Οοηΐ3θΙ 

35 02 3820 

92,78 € 

10 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

793573085498 

ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

90,00 € 

99 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΕΡΕΣΙΝΩΤΟ 

8054181762204 

ΕΡΕΣΙΝΩΤΟ ΚΛΙΝΗΣ 

46,00 € 

423 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΣΤΡΩΜΑ 

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ 

8054181760460 

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ 

ΣΩΛΗΝΩΤΟ Χ035 "Χ0ΕΕΕ" 

52,00 € 

423 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΣΤΡΩΜΑ 

ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ 

8054181760453 

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ ΒΡ1 

52,00 € 

422 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ- 

ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΚΕΚΛΙ ΜΕΝΟΥΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

8054181760446 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ-ΑΝΤΛΙΑ 

\Λ/Μ45 

68,00 € 

570 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΥΠΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΗΑΕΡ 
5ΗΟΕ5) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

8033908100345 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ Κωδ. 5Ρ225 

Ν. 1 

38,00 € 

570 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΥΠΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΗΑΕΡ 
5ΗΟΕ5) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

8033908100352 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ Κωδ. 5Ρ225 

Ν. 2 

38,00 € 



















47770 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

570 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΥΠΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΗΑΙ_Ρ 
5ΗΟΕ5) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

8033908100376 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ Κωδ. 5Ρ225 

Ν. 4 

38,00 € 

570 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΥΠΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΗΑΕΡ 
5ΗΟΕ5) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

8033908100383 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ Κωδ. 5Ρ225 

Ν. 5 

38,00 € 

570 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΥΠΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΗΑΕΡ 
5ΗΟΕ5) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

8033908100390 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ Κωδ. 5Ρ225 

Ν. 6 

38,00 € 

570 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΥΠΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΗΑΕΡ 
5ΗΟΕ5) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

8033908101366 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ Κωδ. 5Ρ230 

Ν. 1 

38,00 € 

570 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΥΠΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΗΑΕΡ 
5ΗΟΕ5) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

8033908101373 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ Κωδ. 5Ρ230 

Ν. 2 

38,00 € 

570 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΥΠΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΗΑΕΡ 
5ΗΟΕ5) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

8033908101380 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ Κωδ. 5Ρ230 

Ν. 3 

38,00 € 

570 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΥΠΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΗΑΕΡ 
5ΗΟΕ5) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

8033908101397 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ Κωδ. 5Ρ230 

Ν. 4 

38,00 € 

570 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΥΠΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΗΑΕΡ 
5ΗΟΕ5) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

8033908101403 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ Κωδ. 5Ρ230 

Ν. 5 

38,00 € 

570 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΥΠΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΗΑΕΡ 
5ΗΟΕ5) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

8033908101410 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΗΜΑ 

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ Κωδ. 5Ρ230 

Ν. 6 

38,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615212211 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

20ογπ Κωδ. 123 Ν. 1 

23,67 € 


















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47771 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615212228 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

20οιη Κωδ. 123 Ν. 2 

23,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615212235 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

20ογπ Κωδ. 123 Ν. 3 

23,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615212242 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

20ογπ Κωδ. 123 Ν. 4 

23,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615212259 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

20ειη Κωδ. 123 Ν. 5 

23,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615212266 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

20ογπ Κωδ. 123 Ν. 6 

23,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615226683 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

20ειη Κωδ. 123 Ν. 7 

23,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615212273 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24οιη Κωδ. 124 Ν. 1 

24,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615212280 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24ογπ Κωδ. 124 Ν. 2 

24,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615212297 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24οιη Κωδ. 124 Ν. 3 

24,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615212303 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24οιη Κωδ. 124 Ν. 4 

24,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615212310 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24ογπ Κωδ. 124 Ν. 5 

24,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615212327 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24οιη Κωδ. 124 Ν. 6 

24,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

8032615226706 

ΖΩΝΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ 

24ογπ Κωδ. 124 Ν. 7 

24,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615204490 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

27ογπ Κωδ. 612 Ν. 1 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615204506 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

27ογπ Κωδ. 612 Ν. 2 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615204513 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

27ογπ Κωδ. 612 Ν. 3 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615204520 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

27ογπ Κωδ. 612 Ν. 4 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615204537 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

27ογπ Κωδ. 612 Ν. 5 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615204544 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

27ογπ Κωδ. 612 Ν. 6 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615204551 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

27ογπ Κωδ. 612 Ν. 7 

45,00 € 
















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47773 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615204568 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

27οπτ Κωδ. 612 Ν. 8 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615211993 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27τιτι Κωδ. 

607 Ν. 1 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615212006 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27ογπ Κωδ. 

607 Ν. 2 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615212013 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27οπι Κωδ. 

607 Ν. 3 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615212020 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27ογπ Κωδ. 

607 Ν. 4 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615212037 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27ογπ Κωδ. 

607 Ν. 5 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615212044 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27ογπ Κωδ. 

607 Ν. 6 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615202748 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

300171 Κωδ. 611 Ν. 1 

45,00 € 
















47774 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615202755 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

30οπτ Κωδ. 611 Ν. 2 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615202762 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

30οπτ Κωδ. 611 Ν. 3 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615202779 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

30οπτ Κωδ. 611 Ν. 4 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615202786 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

30επτ Κωδ. 611 Ν. 5 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615202793 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

30επτ Κωδ. 611 Ν. 6 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615202809 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

30επτ Κωδ. 611 Ν. 7 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615202816 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

30επτ Κωδ. 611 Ν. 8 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615228168 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27ογπ Κωδ. 

661 Ν. 1 

45,00 € 
















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47775 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615228175 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27ογπ Κωδ. 

661 Ν. 2 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615228182 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27ογπ Κωδ. 

661 Ν. 3 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8032615228199 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27ογπ Κωδ. 

661 Ν. 4 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8033908092831 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 26ογπ Κωδ. 

663 Ν. 1 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8033908092848 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 26οιτι Κωδ. 

663 Ν. 2 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8033908092855 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 26ογπ Κωδ. 

663 Ν. 3 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8033908092862 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 26ογπ Κωδ. 

663 Ν. 4 

45,00 € 

287 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΕ 

ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΙΚ0Α5Τ- 

ΟΕΕΟΑ5Τ 

8032615235180 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ 

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ 

Κωδ. 888 

44,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4260190041375 

ΑΝ/ΕΚ05+ 

600,00 € 

13 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 

4719003621063 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΝΕΒ 100Α 

78,00 € 

13 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 

4719003621186 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΝΕΒ 1000 

ΜΙΝΙ 

84,67 € 

586 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 

ΚΡΕΒΑΤΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΠΛΗΡΕΣ 

0754436598906 

Νοσοκομειακό κρεβάτι 
ηλεκτροκίνητο ΕτοίίΙ ΡΙυε 

1.000,00 € 

586 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 

ΚΡΕΒΑΤΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ 

ΠΛΗΡΕΣ 

0754436598913 

Νοσοκομειακό 

Ηλεκτροκίνητο Κρεβάτι 

ΕεοίίΙ 5 

1.000,00 € 

50 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΑΠΛΟ 

6938001010671 

Αναπηρικό Αμαξίδιο Ρ5-909 

161,00 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275096124 

Στηθόδεσμος 2128 Εγ 3Π0Θ5 
ΒΚ Μ Οϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275096094 

Στηθόδεσμος 2128 Ργ3Π0Θ5 

ΒΚ 5 ΑΒ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275086828 

Στηθόδεσμος ΑιίιίθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 75Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275086873 

Στηθόδεσμος ΑιίιίθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275086927 

Στηθόδεσμος ΑιίιίθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275087115 

Στηθόδεσμος ΑιίιίθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 75ϋ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47777 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275086835 

Στηθόδεσμος ΑππθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275086880 

Στηθόδεσμος ΑππθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275087016 

Στηθόδεσμος ΑππθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275087122 

Στηθόδεσμος ΑππθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275086842 

Στηθόδεσμος ΑππθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275086897 

Στηθόδεσμος ΑππθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275087023 

Στηθόδεσμος ΑππθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275087139 

Στηθόδεσμος ΑππθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275086859 

Στηθόδεσμος ΑππθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275096131 

Στηθόδεσμος 2128 Ργ3Π0Θ5 

ΒΚ ΕΑΒ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275096148 

Στηθόδεσμος 2128 Ργ3Π0Θ5 

ΒΚ 1 0ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275096117 

Στηθόδεσμος 2128 Ργ3Π0Θ5 
ΒΚ Μ ΑΒ 

53,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275096100 

Στηθόδεσμος 2128 Ργ3ιίοθ 5 
ΒΚ 5 0ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275086866 

Στηθόδεσμος ΑπιίθΙΙθ 5Β 
43986 όΚ/πυ 70Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607955 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 όΐ3θΚ 95Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607900 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 όΐ3θΚ 95Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607856 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΏ3Γ3 5Β 

0845 όΐ3θΚ95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607801 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 όΐ3θΚ 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607948 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΏ3Γ3 5Β 

0845 0Ι30Κ90Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607894 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 όΐ3θΚ 90Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607849 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 όΐ3θΚ90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607924 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΏ3Γ3 5Β 

0845 0Ι30Κ 80Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607825 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 όΐ3θΚ80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607771 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 0Ι30Κ 800 

53,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47779 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607917 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 όΐ3θΚ 75Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607863 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 όΐ3θΚ 75Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607818 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 όΐ3θΚ 75ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027435016 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 190/95 ΑΒ Νϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027435023 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 190/95 0ϋ Νϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122084210 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 190/95 0ϋ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027013627 

Στηθόδεσμος ΑιίιίθΙΙθ \Ν Β 
1087 όΚ/πυ 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122083114 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 Μ 80/85 ΑΒ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122083213 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 Μ 80/85 0ϋ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027434972 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 5 70/75 ΑΒ Νϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122082117 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 5 70/75 ΑΒ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027434989 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 5 70/75 0ϋ Νϋ 

53,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122082216 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 5 70/75 Θϋ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027435030 

Στηθόδεσμος Ργ 3Π0Θ5 5Β 
2128X1 100/105 ΑΒ Νυ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122085118 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 XI100/105 ΑΒ \Ν Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122085217 

Στηθόδεσμος Ργ3Π0Θ5 5Β 

2128 XI 100/105 Θϋ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027445909 

Στηθόδεσμος ΗΑΝΝΑΗ 5Β 
2160 Ε 90/95 ΑΒ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027445916 

Στηθόδεσμος Η3ΠΠ3ή 5Β 
2160 190/95 Θϋ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027445893 

Στηθόδεσμος Η3 ιίπ3Ιί 5Β 
2160 Μ 80/85 Θϋ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027445886 

Στηθόδεσμος Η3ΠΠ3ή 5Β 

2160 Μ ΑΒ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027445862 

Στηθόδεσμος ΗΑΝΝΑΗ 5Β 
2160 5 70/75 ΑΒ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027445879 

Στηθόδεσμος ΗΑΝΝΑΗ 5Β 
2160 5 70/75 Θϋ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027445923 

Στηθόδεσμος ΗΑΝΝΑΗ 5Β 
2160X1 100/105 ΑΒ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027445930 

Στηθόδεσμος ΗΑΝΝΑΗ 5Β 
2160X1 100/105 Θϋ \Λ/Η 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47781 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607764 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 0Ι30Κ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027445848 

Στηθόδεσμος ΗΑΝΝΑΗ 5Β 
2160X5 60/65 ΑΒ \Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622941 

Στηθόδεσμος Τ3ΙΠ3Γ3 5Β 

0845 0Ι30Κ 105Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027419931 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 όΚ 

100 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622934 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 0Ι30Κ 105Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027410471 

Στηθόδεσμος Ι530θ1 2118 όΚ 
1000 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622927 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 0Ι30Κ 105ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622910 

Στηθόδεσμος Τ3ΙΠ3Γ3 5Β 

0845 0Ι30Κ 1050 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027410488 

Στηθόδεσμος Ι530θ1 2118 όΚ 
105 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622897 

Στηθόδεσμος Τ3Π13Γ3 5Β 

0845 0Ι30Κ 100Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275011738 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
1077 όΚ 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122181124 

Στηθόδεσμος Ι530θ1 2118 όΚ 
70 Α 

53,61 € 




















47782 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622880 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0845 0Ι30Κ 100Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122181025 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 όΚ 
70 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027410365 

Στηθόδεσμος Ι530θ1 2118 όΚ 

700 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622866 

Στηθόδεσμος Τ3Π13Γ3 5Β 

0845 0Ι30Κ 1000 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122182121 

Στηθόδεσμος Ι530θ1 2118 όΚ 
75Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607702 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 95Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607658 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΏ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 95Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122182220 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 όΚ 

75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607559 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννΗίΙθ 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607696 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΏ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννΗίΙθ 90Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122182329 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 όΚ 

750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607641 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννΜΐθ 90Ε 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47783 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122182428 

Στηθόδεσμος Ι530θ1 2118 όΚ 
75ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122183128 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 όΚ 
80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607597 

Στηθόδεσμος Τ3ΙΠ3Γ3 5Β 

0833 οΐΐ-ννΤιϊΙθ 90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122183227 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 όΚ 

80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122183425 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 όΚ 
80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122184125 

Στηθόδεσμος Ι530θ1 2118 όΚ 
85 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607542 

Στηθόδεσμος Τ3Π13Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122184026 

Στηθόδεσμος Ι530θ1 2118 όΚ 

85 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607689 

Στηθόδεσμος Τ3ΙΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννΗίΙθ 85Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122184323 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 όΚ 

850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607634 

Στηθόδεσμος Τ3ΙΠ3Γ3 5Β 

0833 οΐΐ-ννΤιϊΙθ 85Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607672 

Στηθόδεσμος Τ3ΙΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 80Ρ 

53,61 € 




















47784 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122184422 

Στηθόδεσμος Ι530θ1 2118 ΗΚ 
85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607627 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΏ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννΗίΙθ 80Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122185122 

Στηθόδεσμος Ι530θ1 2118 ΗΚ 

90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607573 

Στηθόδεσμος Τ3Π13Γ3 5Β 

0833 οίί-ννΗίΙθ 80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607665 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΏ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννΗίΙθ 75 Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122185221 

Στηθόδεσμος Ι530θ1 2118 ΗΚ 
90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607610 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΏ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννΗίΙθ 75Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122185320 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 ΗΚ 

900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275890722 

Στηθόδεσμος Β3ΐΉ3Γ3 \Λ/Β 
0457 ηυάθ 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027419924 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 ΗΚ 

95 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607566 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννΗίΙθ 75ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275890777 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Λ/Β 
0457 ηυάθ 80Β 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47785 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027410426 

Στηθόδεσμος Ι53ήθ1 2118 ήΚ 
95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027410433 

Στηθόδεσμος Ι$3ήθΙ 2118 ήΚ 
950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275890784 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
0457 πυάθ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027410440 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 ήΚ 

95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027410761 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 ννή 
100Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275890838 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
0457 πυάθ 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027410778 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 ννή 

1000 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122181216 

Στηθόδεσμος Ι530θ1 2118 ννή 

70Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275890876 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Λ/Β 
0457 πυάθ 85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027410655 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 ννή 

700 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122181117 

Στηθόδεσμος Ι53ήθ1 2118 ννή 

70Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275890845 

Στηθόδεσμος Β3Γ03Γ3 \Ν Β 
0457 πυάθ 900 

53,61 € 




















47786 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122181018 

Στηθόδεσμος Ι53ήθ1 2118 ννή 
70ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122182114 

Στηθόδεσμος Ι$3ήθΙ 2118 ννή 
75Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122182213 

Στηθόδεσμος Ι53ήθ1 2118 ννή 

75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122182312 

Στηθόδεσμος Ι$3ήθΙ 2118 ννή 

750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607467 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΏ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 75 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122182411 

Στηθόδεσμος Ι53ήθ1 2118 ννή 
75ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122183111 

Στηθόδεσμος Ι$3ήθΙ 2118 ννή 

80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622842 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 105 Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275101224 

Στηθόδεσμος ΒπάζθΙ 5Β 
44016 άΚ ρΙ/ήΚ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122183210 

Στηθόδεσμος Ι$3ήθΙ 2118 ννή 

80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622835 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 105Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129907 

Στηθόδεσμος ΝθϊθΙϊθ 95Ρ 

σαμκ. 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47787 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122183319 

Στηθόδεσμος Ι53ήθ1 2118 ννή 
800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122183418 

Στηθόδεσμος Ι$3ήθΙ 2118 ννή 
80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622828 

Στηθόδεσμος Τ3ΙΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 105ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122183012 

Στηθόδεσμος Ι$3ήθΙ 2118 ννή 

80ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129891 

Στηθόδεσμος ΝθΐθΙΐθ 950 
σαμκ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622811 

Στηθόδεσμος Τ3ΙΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 1050 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122184118 

Στηθόδεσμος Ι$3ήθΙ 2118 ννή 

85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622798 

Στηθόδεσμος Τ3ΙΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 100Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122184217 

Στηθόδεσμος Ι53ήθ1 2118 ννή 
85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129884 

Στηθόδεσμος ΝθϊθΙιθ 95 Β 
σαμττ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129877 

Στηθόδεσμος ΝθϊθΙϊθ 90ϋ 

σαμκ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622781 

Στηθόδεσμος Τ3ΙΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 100Ε 

53,61 € 




















47788 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122184316 

Στηθόδεσμος Ι53ήθ1 2118 ννή 
850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129860 

Στηθόδεσμος ΝθΐθΙΐθ 900 
σαμκ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275692838 

Στηθόδεσμος ϋ3Π3 5Β 0862 

ννήίΐθ 70Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122184019 

Στηθόδεσμος Ι$3ήθΙ 2118 ννή 

85ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122185115 

Στηθόδεσμος Ι53ήθ1 2118 ννή 
90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275602776 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 100Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129853 

Στηθόδεσμος ΝθϊθΙιθ 90 Β 

σαμκ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027419962 

Στηθόδεσμος Ι$3ήθΙ 2118 ννή 

95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129839 

Στηθόδεσμος ΝθϊθΙϊθ 850 

σαμκ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622767 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΏ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 1000 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027410723 

Στηθόδεσμος Ι$3ήθΙ 2118 ννή 

95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275622750 

Στηθόδεσμος Τ3ΓΠ3Γ3 5Β 

0833 οίί-ννήίΐθ 100Β 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47789 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129822 

Στηθόδεσμος ΝθϊθΙϊθ 85 Β 
σαμττ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027410730 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 ννή 
950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129808 

Στηθόδεσμος ΝθϊβΙιθ 800 

σαμκ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027817027 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 πυ 75Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816747 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 πυ 100Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275689555 

Στηθόδεσμος 53ΐηίΓ3 \Λ/Β 
0867 οο/πυ 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816839 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 πυ 100Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275607511 

Στηθόδεσμος Τ3ΙΠ3Γ3 5Β 

0833 οΐΐ-ννΤιϊΙθ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816914 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 πυ 1000 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816846 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 πυ 105Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816921 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 πυ 1050 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027817003 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 πυ 105ϋ 

53,61 € 




















47790 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816761 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 ηυ 110Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816853 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 ηυ 110Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027817010 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 ηυ 110ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816778 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 ηυ 115Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816785 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 ηυ 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027777994 

Στηθόδεσμος _ΐ35ΐηίη 5Β 
0900Ν ννή 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816709 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 ηυ 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275018416 

Στηθόδεσμος _ΐ3$ιηίη 70Α αρ. 
λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816792 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 ηυ 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816877 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 ηυ 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816952 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 ηυ 80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027817034 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 ηυ 80Ε 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47791 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027817096 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 πυ 80Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816716 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 πυ 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816808 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 πυ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275018539 

Στηθόδεσμος Ι3$ιπίη 70Α 
δεξί λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816884 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 πυ 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275074122 

Στηθόδεσμος Ι35ΐπίη 70ΑΑ 
αρ. λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816969 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 πυ 85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275074160 

Στηθόδεσμος Ι35ΐπίη 70ΑΑ 
δεξί λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816723 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 πυ 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275018423 

Στηθόδεσμος Ι3$ιπίη 70Β 
αρ.λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816815 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 πυ 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275018546 

Στηθόδεσμος Ι35ΐπίη 70Β 
δε.λευκό 

53,61 € 




















47792 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816891 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 πυ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816976 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 πυ 90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275018584 

Στηθόδεσμος _ΐ35ΐηίη 75 0 
δε.λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816730 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 πυ 95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275018560 

Στηθόδεσμος _ΐ35ΐηίη 75Α 
δεξί λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816907 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 

0948 πυ 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027816983 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 πυ 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275074139 

Στηθόδεσμος _ΐ35ΐηίη 75ΑΑ 
αρ. λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027817188 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 πυ 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027817126 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 

0948 πυ 95Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275074177 

Στηθόδεσμος _ΐ35ΐηίη 75ΑΑ 
δεξί λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027777963 

Στηθόδεσμος _ΐ35ΐηίη 5Β 
0900Ν ννή 70Β 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47793 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027777956 

Στηθόδεσμος ΐ35Γπίπ 5Β 
0900Ν ννή 70Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778007 

Στηθόδεσμος Ι3$ιηίη 5Β 
0900Ν ννή 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027777987 

Στηθόδεσμος ΐ35Γπίπ 5Β 
0900Ν ννή 75Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027777970 

Στηθόδεσμος ΐ35Γπίπ 5Β 
0900Ν ννή 75ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778021 

Στηθόδεσμος ΐ35Γπίπ 5Β 
0900Ν ννή 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778038 

Στηθόδεσμος Ι35ΐηίη 5Β 
0900Ν ννή 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778045 

Στηθόδεσμος ΐ35Γπίπ 5Β 
0900Ν ννή 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778014 

Στηθόδεσμος Ι3$ιηίη 5Β 
0900Ν ννή 80ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778069 

Στηθόδεσμος ΐ35Γπίπ 5Β 
0900Ν ννή 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778052 

Στηθόδεσμος ΐ35Γπίπ 5Β 
0900Ν ννή 85ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778076 

Στηθόδεσμος Ι3$ιηίη 5Β 
0900Ν ννή 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778083 

Στηθόδεσμος Ι35ΐηίη 5Β 
0900Ν ννή 850 

53,61 € 




















47794 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778106 

Στηθόδεσμος _ΐ35ΐηίη 5Β 
0900Ν ννή 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778090 

Στηθόδεσμος ΐ35Γηίπ 5Β 
0900Ν ννΗ 90ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778113 

Στηθόδεσμος _ΐ35ΐηίη 5Β 
0900Ν ννή 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778120 

Στηθόδεσμος ΐ35Γηίπ 5Β 
0900Ν ννή 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275008233 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 1057 
ννή 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275083469 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 53ΐίπ 5Β 
41589 ΐβοο 70Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275083346 

Στηθόδεσμος 13Γ3 53ΐίπ 5Β 

41589 ΐβοο 75 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275083476 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ΐίπ 5Β 

41589 Ιθοο 75 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275083414 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 53ΐίπ 5Β 
41589 ΐβοο 80 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275083353 

Στηθόδεσμος 13Γ3 53ΐίπ 5Β 

41589 Ιθοο 80 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275083483 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ΐίπ 5Β 

41589 Ιθοο 80 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275083551 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 53ΐίπ 5Β 
41589 ΐβοο 80 0 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47795 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275083421 

Στηθόδεσμος Ι.3Γ3 53ίίπ 5Β 
41589 Ιθοο 85 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275083490 

Στηθόδεσμος 13Γ3 53ίίπ 5Β 
41589 Ιθοο 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275083438 

Στηθόδεσμος Ι.3Γ3 53ίίπ 5Β 

41589 Ιθοο 90 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275083377 

Στηθόδεσμος Ι_3Γ3 53ίίπ 5Β 

41589 Ιθοο 90 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275083513 

Στηθόδεσμος 13Γ3 53ίίπ 5Β 
41589 Ιθοο 90 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571164 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β §Γθγ 
0797 70 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571171 

Στηθόδεσμος 1.3Γ3 5Β §Γθγ 

0797 70 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571225 

Στηθόδεσμος Ι.3Γ3 5Β §Γθγ 

0797 75 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275689531 

Στηθόδεσμος 53ΐτιίΓ3 \Λ/Β 
0867 οο/ηυ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275689500 

Στηθόδεσμος 53ΐηίΓ3 \Ν Β 
0867 οο/ηυ 70Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275689173 

Στηθόδεσμος 53ΓΤΉΓ3 5Β 

0866 οο/ηυ 70Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571232 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β £Γθγ 
0797 75 ϋ 

53,61 € 




















47796 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571270 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 5Β £Γθγ 
0797 80 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571287 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β §Γθγ 
0797 80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571324 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 5Β §Γθγ 

0797 85 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571331 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β §Γθγ 

0797 85 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571379 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β §Γθγ 
0797 90 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571386 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 5Β §Γθγ 
0797 90 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275570938 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β πί§Ηΐ 
όΐυθ 0796 70 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275570945 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β πί@Ηΐ 
όΐιΐθ 0796 70 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275570990 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πί@Ηΐ 
όΐυθ 0796 75 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571003 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β πί§Ηΐ 
όΐυθ 0796 75 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275570983 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β πί@Ηΐ 
όΐυθ 0796 75 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571058 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β πί@Ηΐ 
όΐυθ 0796 80ϋ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47797 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275571096 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πί§Ηΐ 
όΐυθ 0796 85 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126128 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β ηυάθ 
0674 95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126135 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πυάθ 

067495Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126142 

Στηθόδεσμος 1.3Γ3 5Β πυάθ 

0674 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066219 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 όΐ3θΚ 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066264 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 0Ι30Κ800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066318 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 0Ι30Κ 80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066165 

Στηθόδεσμος Κ3ΓΙ3 5Β 

43981 0Ι30Κ 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066226 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 0Ι30Κ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066325 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 όΐ3θΙ< 85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275689128 

Στηθόδεσμος 53ΓΠΪΓ3 5Β 

0866 οο/πυ 70Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066172 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 0Ι30Κ90Α 

53,61 € 




















47798 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691480 

Στηθόδεσμος ΚυΙή 5Β 0873 
ννΡιίΙθ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066233 

Στηθόδεσμος Κ3ΐ"ΐ3 5Β 

43981 όΐ3θΚ 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066288 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 όΐ3θΚ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691121 

Στηθόδεσμος Κυίή 5Β 0872 
πυάθ 95Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691046 

Στηθόδεσμος Κυίή 5Β 0872 
πυάθ 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066332 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 όΐ3θΚ 90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275690728 

Στηθόδεσμος Κυίή 5Β 0872 
πυάθ 95ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066189 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 όΐ3θΚ 95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691190 

Στηθόδεσμος ΚυΙή 5Β 0872 
πυάθ 90Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066240 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 όΐ3θΚ 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691114 

Στηθόδεσμος ΚυΙή 5Β 0872 
ηυάθ 90Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691183 

Στηθόδεσμος ΚυΙή 5Β 0872 
πυάθ 85Ρ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47799 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691107 

Στηθόδεσμος ΚυΙή 5Β 0872 
πυάθ 85Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066295 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 όΐ3θΚ 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275065915 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
πυάθ 70Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275065984 

Στηθόδεσμος Κ3ΓΙ3 5Β 43979 
ηυάθ 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691022 

Στηθόδεσμος ΚυΙή 5Β 0872 
πυάθ 85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691176 

Στηθόδεσμος ΚυΙή 5Β 0872 
ηυάθ 80Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066035 

Στηθόδεσμος Κ3ΓΙ3 5Β 43979 
ηυάθ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275065939 

Στηθόδεσμος Κ3ΓΙ3 5Β 43979 
ηυάθ 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691091 

Στηθόδεσμος ΚυΙή 5Β 0872 
ηυάθ 80Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691015 

Στηθόδεσμος ΚυΙή 5Β 0872 
ηυάθ 80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275065991 

Στηθόδεσμος Κ3ΓΙ3 5Β 43979 
πυάθ 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275690933 

Στηθόδεσμος ΚυΙή 5Β 0872 
ηυάθ 800 

53,61 € 




















47800 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066042 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
πυάθ 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691084 

Στηθόδεσμος Κυίή 5Β 0872 
ηυάθ 75Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066097 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
ηυάθ 80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275691008 

Στηθόδεσμος Κυίή 5Β 0872 
πυάθ 75ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126159 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β πυάθ 
0674 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275690926 

Στηθόδεσμος ΚυΙή 5Β 0872 
πυάθ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275690681 

Στηθόδεσμος Κυίή 5Β 0872 
πυάθ 75ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275065946 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
ηυάθ 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275690995 

Στηθόδεσμος ΚυΙή 5Β 0872 
πυάθ 70ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275690919 

Στηθόδεσμος Κυίή 5Β 0872 
ηυάθ 700 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275690834 

Στηθόδεσμος ΚιιΙή 5Β 0872 
ηυάθ 70Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275690674 

Στηθόδεσμος ΚιιΙή 5Β 0872 
πυάθ 70ΑΑ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47801 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275830476 

Στηθόδεσμος 5ίΙνί3 5Β 0999 
πυάθ 85Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275829975 

Στηθόδεσμος 5ίΙνί3 5Β 0999 
πυάθ 85ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275830193 

Στηθόδεσμος 5ίΙνί3 5Β 0999 
πυάθ 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275830100 

Στηθόδεσμος 5ίΙνί3 5Β 0999 
ηυάθ 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275830018 

Στηθόδεσμος 5ίΙνί3 5Β 0999 
πυάθ 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275830278 

Στηθόδεσμος 5ίΙνί3 5Β 0999 
ηυάθ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275830186 

Στηθόδεσμος 5ίΙνί3 5Β 0999 
ηυάθ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275830094 

Στηθόδεσμος 5ίΙνί3 5Β 0999 
πυάθ 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275829951 

Στηθόδεσμος 5ίΙνί3 5Β 0999 
ηυάθ 75ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129341 

Στηθόδεσμος Μοπ3 70 
03Γ3ΠΊθΙ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275212975 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 70Β 

Οθ§ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198217 

Στηθόδεσμος Μοπ3 70Β 
Λευκό 

53,61 € 




















47802 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275168630 

Στηθόδεσμος Μοη3 70Β 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584249 

Στηθόδεσμος Μοιί3 75 Ε 

Οθ§ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584034 

Στηθόδεσμος Μοη3 75 Ε 

σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275212999 

Στηθόδεσμος Μοιί3 5Β 75Α 

0Ο8Π30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584119 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 80 ϋ 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584058 

Στηθόδεσμος Μοη3 80 Ε 

σαμκ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275104751 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 85 Α 
Σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089277 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 ννή 

90 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275104775 

Στηθόδεσμος Μοιί 3 5Β 85 0 
Σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275171708 

Στηθόδεσμος Μοιί3 5Β 90 

ΑΑ Σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027806588 

Στηθόδεσμος Μοιί 3 5Β 0944 
00Γ0θ3υχ 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027806212 

Στηθόδεσμος Κθόθ003 \Λ/Β 
0972 όΐ3θΚ 95Ε 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47803 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275171791 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 591 
ενν 85 ΑΑ Ηί 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275168739 

Στηθόδεσμος Μοπθ 5Β 591 
ενν 90Α Ηί 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027575163 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ 5Β 
0806 ννΗίίθ 100 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574883 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ 5Β 
0806 ννΗίίθ 75 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445618 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β οίί- 
ννΗί 0752 70 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574890 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοβ 5Β 
0806 ννΗίίθ 75 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445724 

Στηθόδεσμος ί3Γ3 5Β οίί- 
ννΗί 0752 85 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445786 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β οίί- 
ννΗί 0752 90 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574913 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοβ 5Β 
0806 ννΗίίθ 80 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445793 

Στηθόδεσμος ί3Γ3 5Β οίί- 
ννΗί 0752 90 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445649 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β οίί- 
ννΗί 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574920 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοβ 5Β 
0806 ννΗίίθ 80 Β 

53,61 € 




















47804 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275171807 

Στηθόδεσμος Μοιί 3 5Β 591 
5νν 90ΑΑ όί 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445656 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β οίί- 
ννήί 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198248 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 606 
Λευκό 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445625 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β οίί- 
ννήί 75ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275104683 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 70 Β 
σαμκ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445687 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 5Β οίί- 
ννήΐ 80 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027575033 

Στηθόδεσμος Κθόθ003 5Β 
0806 ννΗίίθ 90 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275104690 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 75 Α 

σαμκ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445670 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 5Β οίί- 
ννΗί 80 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027575057 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοβ 5Β 
0806 ννΗίίθ 90 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275104706 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 75 Β 

σαμκ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445694 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β οίί- 
ννήΐ 80 Β 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47805 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275168661 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 75 € 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445700 

Στηθόδεσμος Ι_3Γ3 5Β οίί- 
ννήΐ 80 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445717 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β οίί- 
ννήί 80 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275104713 

Στηθόδεσμος Μοιί3 5Β 75 € 
σαμττ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445731 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β οίί- 
ννήΐ 85 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027575095 

Στηθόδεσμος Κθόθ003 5Β 
0806 ννΗίίθ 95 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445748 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β οίί- 
ννΗί 85 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275445755 

Στηθόδεσμος Ι.3Γ3 5Β οίί- 
ννΗί 85 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027575132 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοβ 5Β 
0806 ννΗίίθ 95 Ρ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584232 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 75 ϋ 

0Ο8ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027805642 

Στηθόδεσμος Κθόθ003 5Β 
0969 0Ι30Κ 100 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584096 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 75 ϋ 
μαύρο 

53,61 € 




















47806 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319926 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 5Β 

Μαύρο 75 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584027 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 75 ϋ 
σαμκ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319919 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β 

Μαύρο 75 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027805581 

Στηθόδεσμος Κθόθ003 5Β 
0969 0Ι30Κ 110 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584102 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 75 Ε 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347646 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 5Β 

Μαύρο 75ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275171777 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 75ΑΑ 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319933 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β 

Μαύρο 80 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213019 

Στηθόδεσμος Μοιΐ3 5Β 750 

0Ο8Π30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347738 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 80 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027805529 

Στηθόδεσμος Κθόθ003 5Β 
0969 όΐ3θΚ 80 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319957 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 5Β 

Μαύρο 80 0 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47807 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213002 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 75Β 

0Ο8ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347653 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 80 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574777 

Στηθόδεσμος Κθόθ003 \Λ/Β 
0807 ννΗίίθ 100 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319940 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 80 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319964 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 85 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347745 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 85 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319988 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 85 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347660 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 85 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319971 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 85 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574791 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοβ \Λ/Β 
0807 ννΗίίθ 100 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275320014 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 90 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347677 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 90 ϋ 

53,61 € 




















47808 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574807 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ \Λ/Β 
0807 ννΗίίθ 100 Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574814 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ λΛ/Β 
0807 ννΗίίθ 105 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574838 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ λΛ/Β 
0807 ννΗίίθ 105 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574845 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ λΛ/Β 
0807 ννΗίίθ 105 Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574852 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ λΛ/Β 
0807 ννΗίίθ 110 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574586 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ λΛ/Β 
0807 ννΗίίθ 75 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574593 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ λΛ/Β 
0807 ννΗίίθ 75 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275319995 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β 

Μαύρο 90 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275347752 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β 

Μαύρο 90 ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275320007 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β 

Μαύρο 90 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126326 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 5Β 

Μαύρο 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198231 

Στηθόδεσμος Μοιίθ 5Β 75Β 
Λευκό 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47809 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275168654 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 75Β 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275104720 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 80 Α 
Σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275168685 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 80 Β 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275104737 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 80 Β 
Σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275168692 

Στηθόδεσμος Μοιί3 5Β 80 € 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584041 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 80 Ό 

σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584126 

Στηθόδεσμος Μοπ 3 5Β 80 Ε 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213026 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 80 

ΑΑ 0Ο8Π30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213057 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 800 

0Ο8ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198279 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 800 
Λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275895420 

Στηθόδεσμος Μ3§03ΐθη3 5Β 
0463 πυάθ 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584256 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 80ϋ 

0Ο8ΙΊ30 

53,61 € 




















47810 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584263 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 80Ε 

0Ο8ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022406 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 
Ιί.ηυ 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213033 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 80Α 

0Ο8ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022352 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 

Ιί.ηυ 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198255 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 80Α 
Λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198163 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 80ΑΑ 
Λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275171784 

Στηθόδεσμος Μοπθ 5Β 80ΑΑ 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022291 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 
Ιί.ηυ 80ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213040 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 80Β 

Οθ8Π30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022369 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 
Ιί.ηυ 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022307 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 

Ιί.ηυ 85ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198262 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 80Β 
Λευκό 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47811 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275104768 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 85 Β 
Σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584133 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 85 0 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584140 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 85 Ε 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584072 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 85 Ε 

σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275171692 

Στηθόδεσμος Μοιί3 5Β 85 

ΑΑ Σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022314 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 
Ιί.ηυ 90ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584218 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 85 Ε 
Λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275168708 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 85Α 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022383 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 
Ιί.ηυ 95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213071 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 85Α 
0ο§η3θ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198286 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 85Α 
Λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213064 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 85ΑΑ 

0Ο8Π30 

53,61 € 




















47812 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213095 

Στηθόδεσμος Μοιί3 5Β 850 

0Ο8ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198309 

Στηθόδεσμος Μοιί 3 5Β 850 
Λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275168722 

Στηθόδεσμος Μοιίθ 5Β 850 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584201 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 85ϋ 
Λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213088 

Στηθόδεσμος Μοιί3 5Β 85Β 

Οθ§ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198293 

Στηθόδεσμος Μοιί 3 5Β 85Β 
Λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275168715 

Στηθόδεσμος Μοπθ 5Β 85Β 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275104782 

Στηθόδεσμος Μοιί 3 5Β 90 Α 
Σαμτι. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213101 

Στηθόδεσμος Μοιί3 5Β 90 

ΑΑ 0Ο8Π30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213125 

Στηθόδεσμος Μοιί3 5Β 90 Β 

Οθ§ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275104799 

Στηθόδεσμος Μοιί 3 5Β 90 Β 
Σαμτι. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089130 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 
85ϋ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47813 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213118 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 90Α 

0Ο8ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213132 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 900 

0Ο8ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275190907 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 900 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457483 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 πιι 

85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275190822 

Στηθόδεσμος Μοιί 3 5Β 900 
Σαμτι. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022444 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 
Ιί.ηυ 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584294 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 90ϋ 

0Ο8ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584157 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 90ϋ 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275584089 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 90Ρ 
Σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089192 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πιι 

85 Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198323 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 90Β 
Λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275168746 

Στηθόδεσμος Μοη3 5Β 90Β 
μαύρο 

53,61 € 




















47814 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213156 

Στηθόδεσμος Μοιΐ3 5Β 95 Α 

0Ο8ΙΊ30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089062 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 
800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213149 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 95 

ΑΑ 0ο§Π3ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275213163 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 95 Β 

0Ο8Π30 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122088997 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 
75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122089161 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 πυ 
100ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275190853 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 95 Β 
Σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198194 

Στηθόδεσμος Μοπ3 5Β 95 

ΑΑ Λευκό 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275190921 

Στηθόδεσμος Μοιίθ 5Β 95Α 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275190846 

Στηθόδεσμος Μοιί 3 5Β 95Α 
Σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275190914 

Στηθόδεσμος Μοιί 3 5Β 95ΑΑ 
μαύρο όί 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275198354 

Στηθόδεσμος Μοιΐ3 5Β 95Β 
Λευκό 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47815 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275190938 

Στηθόδεσμος Μοπθ 5Β 95Β 
μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027807363 

Στηθόδεσμος Μοπ3 λΛ/Β 

0946 (±3ΐηρ 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027807172 

Στηθόδεσμος Μοπ3 \Λ/Β 

0946 0ή3ΐπρ 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027807189 

Στηθόδεσμος Μοπ3 \Ν Β 

0946 0ή3ΐτιρ85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027807134 

Στηθόδεσμος Μοπ3 \Ν Β 

0946 0ή3ΐπρ 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418644 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

95 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418637 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 όΚ 

95 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027807240 

Στηθόδεσμος Μοιί3 \Ν Β 

0946 0Τΐ3 γπ ρ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418620 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

95 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027807202 

Στηθόδεσμος Μοιί3 \Ν Β 

0946 0ή3ΐπρ 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457629 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 όΚ 

95 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275025759 

Στηθόδεσμος Ν3πεγ 5Β 1151 
Ιϊ.πυ 75Β 

53,61 € 




















47816 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418606 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

90 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778168 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022321 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 

Ιί.ηυ 95ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418590 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 όΚ 

90 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778243 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418583 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

90 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778373 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν μαύρο 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457612 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

90 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778137 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν \λ/Η 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418576 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 όΚ 

85 Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778304 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 100Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778311 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 1000 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47817 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418569 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

85 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418552 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

85 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418545 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 όΚ 

85 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457605 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 όΚ 

85 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418538 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

80 Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418521 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

80 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418514 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 όΚ 

80 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418507 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

80 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457599 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

80 Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418705 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 

105 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418699 

Στηθόδεσμος Κίί3 2004 όΚ 

100Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027457636 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 όΚ 
100Α 

53,61 € 




















47818 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418682 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 ΗΚ 
100 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418675 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 ΗΚ 
100 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027418668 

Στηθόδεσμος Κίΐ3 2004 ΗΚ 

100 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574616 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ λΛ/Β 
0807 ννΗίΐθ 80 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574623 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ λΛ/Β 
0807 ννΗίΐθ 80 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574647 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοο 3 \Λ/Β 
0807 ννΗίΐθ 80 Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574661 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ λΛ/Β 
0807 ννΗίΐθ 85 0 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574692 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοο 3 λΛ/Β 
0807 ννΗίΐθ 90 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027574739 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοο 3 λΛ/Β 
0807 ννΗίΐθ 95 Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027806236 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ λΛ/Β 
0972 ΗΙθοΚ 105 Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027805970 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοοθ λΛ/Β 
0972 ΗΙθοΚ 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027806144 

Στηθόδεσμος ΚθΗθοο 3 λΛ/Β 
0972 ΗΙθοΚ 95 ϋ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47819 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275064529 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 0Ι30Κ90Ε 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275055688 

Στηθόδεσμος Μ3ΠΘ 5Β 

1275 όΐ3θΚ 95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778328 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 100ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778298 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 100Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778427 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν μαύρο 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778410 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν μαύρο 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778502 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν μαύρο 100Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778496 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν μαύρο 100Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778458 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν 95Α μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778472 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν 950 μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778434 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν 900 μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778366 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν 80Ρ μαύρο 

53,61 € 




















47820 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778359 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν 800 μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778342 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν 80Β μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778335 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν 80Α μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778519 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν 1000 μαύρο 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778489 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν μαύρο 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778465 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν μαύρο 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778441 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν μαύρο 90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778403 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν μαύρο 85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778397 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν μαύρο 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778380 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν μαύρο 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778526 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0557Ν μαύρο 100ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778250 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 95Α 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47821 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778281 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778274 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778267 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778236 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778229 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778212 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778175 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778205 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778199 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778182 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778151 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027778144 

Στηθόδεσμος Νογ3 5Β 

0555Ν λευκό 80Β 

53,61 € 




















47822 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275592558 

Στηθόδεσμος ΡθγΓοππβποθ 
0654 Λευκό 80 ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

747122183029 

Στηθόδεσμος Ι$30θΙ 2118 όΚ 
80ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129778 

Στηθόδεσμος Ν3ΐ3ΐίθ 75 0 
Σαμπ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129815 

Στηθόδεσμος ΝθϊθΙιθ 80 ϋ 

σαμκ. 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275129792 

Στηθόδεσμος ΝθϊθΙϊθ 80 

σαμπ. 

53,61 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5205414072055 

Ζώνη Μετεγχειρητική 

Κοιλίας 16 οιπ ΧΧ13 Γ§θ 

21,07 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5205414077005 

Ζώνη Κοιλιακής Υποστήριξη 
λευκή 

24,95 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126333 

Στηθόδεσμος 13Γ3 5Β 

Μαύρο 950 

53,61 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

4717237016693 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

(ΤΥΠΟΥ 0Ε5ΕΖΕ) ΕΒ-517 

45,00 € 

2 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟ 

00303057 

ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟ ΤΚϋ ΤΟΝΕ 

600,00 € 

13 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 

4015588545207 

ΙΝ 500 

59,90 € 

13 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 

4015588545306 

ΙΝ 550 ΡΚΟ 

69,90 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47823 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545704 

50ϋΝϋ 3-312 5ΡΑ0Ε ΤΙΤΑΝ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545599 

50υΝϋ 5-312 ΟίΟϋϋΥ ΟΚΑΥ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185547388 

ΙΑΜΗϋ 3-Κ513 Ρ 5ΑΝϋΥ 

ΒΕΙ6Ε 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185543656 

ΙΑΜ 5-10 110 1 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185543687 

ΙΑΜ 5-10 110 Κ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185543717 

ΙΑΜ 5-10 Ε 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185544967 

ΒΕΑΤ 7-13 5ΡΝΑΤ1ΙΚΑ1 

ΒΕΙ6Ε 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545650 

501ΙΝϋ 3-312 5ΤΕΚ1ΙΝΟ 

5ΙΕ\/ΕΚ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185548699 

ΙΑΜΗϋ 5-10 νν Κ 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185548644 

ΙΑΜΗϋ 3-10 \Λ/ ί 

600,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185548422 

ΙΑΜΗϋ 3-101 

600,00 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116280 

Πρόθεση Αιτιοθιίβ 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 11 25Ν 02 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116297 

Πρόθεση Αιποθη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 11 25Ν 03 

92,78 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116303 

Πρόθεση Αιτιθθη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 Ι 1 25Ν 04 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116310 

Πρόθεση Αιποθη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 11 25Ν 05 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116334 

Πρόθεση Αιποθη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 11 25Ν 06 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116341 

Πρόθεση Αιποθη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 ΕΙ 25Ν 07 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116358 

Πρόθεση Αιποθη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 11 25Ν 08 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116365 

Πρόθεση ΑΓΠ0θη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 Ι ΐ 25Ν 09 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116372 

Πρόθεση ΑΓΠ0θη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 Ι 1 25Ν 10 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116389 

Πρόθεση Αιποθη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 ίΐ 25Ν 11 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116396 

Πρόθεση Αιποθη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 ΕΙ 25Ν 12 

92,78 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022475 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 

Ιί.ηυ 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022482 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 
Ιί.ηυ 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275025810 

Στηθόδεσμος Ν3ηογ5Β 1151 
Ιί.ηυ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275025827 

Στηθόδεσμος Ν3ηογ 5Β 1151 

Ιί.ηυ 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275025834 

Στηθόδεσμος Ν3ηογ5Β 1151 
Ιί.ηυ 850 

53,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275025865 

Στηθόδεσμος Ν3ηογ 5Β 1151 
Ιί.ηυ 1000 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275127231 

Στηθόδεσμος Ι_3Γ3 53ίίπ 5Β 
44212 όΚ 75Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275127248 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ΐίπ5Β 
44212 όΚ 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275127316 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ίίη5Β 
44212 όΚ 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275127255 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ΐίπ$Β 
44212 όΚ 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275127323 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ΐίπ5Β 
44212 όΚ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275127262 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ΐίπ5Β 
44212 όΚ 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275127330 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ΐίπ5Β 
44212 όΚ 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275127279 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ΐίπ5Β 
44212 όΚ 95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275127347 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ίίη5Β 
44212 όΚ 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126524 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ΐίπ5Β 

44214 πυ 75Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126609 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ΐίπ5Β 
44214 πυ 75Β 

53,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126456 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 53ΐίπ 5Β 
44214 πυ 80ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126531 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ίίπ 5Β 
44214 ηυδΟΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126616 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ίίπ 5Β 

44214 πυ 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126463 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 53ίίπ 5Β 

44214 πιι 85ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126548 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ίίπ 5Β 
44214 πυ 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126630 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ίίπ 5Β 
44214 πυ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126470 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ίίπ 5Β 

44214 πιι 90ΑΑ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126555 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ΐίπ 5Β 

44214 πυ 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126647 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ΐίπ 5Β 
44214 πιι 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126562 

Στηθόδεσμος Ϊ3Γ3 53ίίπ 5Β 

44214 πιι 95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275126654 

Στηθόδεσμος Ε3Γ3 53ίίπ 5Β 

44214 πυ 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275203942 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου83ΐ 80Α 

53,61 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275204352 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου83ΐ 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275205069 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου§3ί 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275203959 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου§3ί 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275204772 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου83ΐ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275205311 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου§3ί 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275205373 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου83ΐ 85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275204314 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου83ΐ 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275204789 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
που§3ΐ 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275205328 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου§3ΐ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275205380 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου83ΐ 90ϋ 

53,61 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5205414077500 

Ζώνη Κοιλιακής Υποστήριξη 
γκρι 

24,95 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275204321 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου§3ΐ 95Α 

53,61 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275205335 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
που83ΐ 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275205397 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου§3ί 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275204338 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου§3ΐ 100Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275205045 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
που83ΐ 100Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275205342 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου§3ί 1000 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275205403 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
ηου§3ΐ 100ϋ 

53,61 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8033162410006 

Αναπηρικό αμαξίδιο 
ελαφρού τύπου Ριό§θο 

ΕχθΙΙθ 

1.080,00 € 

1 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ακουστικά -> ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 

ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ 

4250185545834 

ίΙο\Λ/,1,13,5ρ,η3ΐυΓ3ΐ,όθί§θ 

600,00 € 

61 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 

8591246519897 

ΟΟΚΖΟ-ΧΟ-34 

1.045,00 € 

61 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 

8591246519903 

ΟΟΚΖΟ-ΧΟ-34 

1.045,00 € 

61 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 

8591246519910 

ΟΟΚΖΟ-ΧΟ-34 

1.045,00 € 

61 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 

8591246519972 

ΟΟΚΖΟ-ΧΟ-38 

1.045,00 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

61 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 

8591246519989 

ΟΟΚΖΟ-ΧΟ-38 

1.045,00 € 

61 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 

8591246520053 

ΟΟΚΖΟ-ΧΟ-42 

1.045,00 € 

61 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 

8591246520060 

ΟΟΚΖΟ-ΧΟ-42 

1.045,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Δίάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

4717237022618 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ 

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΒ-501 

30,00 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275205038 

Στηθόδεσμος Νογ 3 5Β 44232 
που§3ΐ 95Β 

53,61 € 

61 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟ 

8033162410112 

Αναπηρικό Αμαξίδιο 

Παιδικό ΤθΚπβ ΤίΙί Κίά$ 

1.045,00 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210086024 

Ζώνη κοιλίας αεριζόμενη 20 

ειτι 5159-5 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210086031 

Ζώνη κοιλίας αεριζόμενη 20 

επί 5159-Μ 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210086048 

Ζώνη κοιλίας αεριζόμενη 20 
οιτ) 5159-Ε 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210086055 

Ζώνη κοιλίας αεριζόμενη 20 

οιπ 5159-ΧΙ 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210086062 

Ζώνη κοιλίας αεριζόμενη 20 

ογπ 5159-ΧΧί 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210092025 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 32 ογπ 5165- 

5 

22,17 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210092032 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 32 ογπ 5165- 

Μ 

22,17 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210092049 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 32 ογπ 5165- 

Ε 

22,17 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210092056 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 32 ογτί 5165- 

XI 

22,17 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210092063 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 32 ογπ 5165- 

ΧΧί 

22,17 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210092070 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 32 ογπ 5165- 

3X1 

22,17 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210091028 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 16 ογπ 5164- 

5 

16,37 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210091035 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 16 ογπ 5164- 

Μ 

16,37 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210091042 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 16 ογπ 5164- 

Ε 

16,37 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210091059 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 16 ογπ 5164 - 

ΧΕ 

16,37 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210091066 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 16 επί 5164- 

ΧΧΕ 

16,37 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210083023 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 20 ογπ 5156 - 

5 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210083030 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 20 ογπ 5156- 

Μ 

17,67 € 
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47831 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210083047 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 20 ογπ 5156- 

Ε 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210083054 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 20 επη 5156 - 

ΧΕ 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210083061 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 20 ογπ 5156- 

ΧΧΕ 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210086079 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 20 αη 5156 - 

3ΧΕ 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210317029 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 24 ογπ 9156 - 

5 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210317036 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 24 ογπ 9156 - 

Μ 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210317043 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 24 ογπ 9156 - 

Ε 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210317050 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 24 ογπ 9156 - 

ΧΕ 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210317067 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 24 ογπ 9156- 

ΧΧΕ 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210029021 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΝΕΟΡΚΕΝΕ 

20ειη 5040 - 5 

21,63 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210029038 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΝΕΟΡΚΕΝΕ 

20ογπ 5040 - Μ 

21,63 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210029045 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΝΕΟΡΚΕΝΕ 

20ειη 5040 - Ε 

21,63 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210029052 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΝΕΟΡΚΕΝΕ 

20ε ητ 5040 -Χί 

21,63 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210029069 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΝΕΟΡΚΕΝΕ 

20επτ 5040 - ΧΧΕ 

21,63 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210332022 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 20 επί 3008 - 

5 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210332039 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 20 επί 3008 - 

Μ 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210332046 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 20 επί 3008 - 

Ε 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210332053 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 20 επί 3008 - 

XI 

17,67 € 

106 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΖΩΝΗ 

ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 

5206210332060 

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ 20 επί 3008 - 

XXI 

17,67 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210030027 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΝΕΟΡΚΕΝΕ 

5041 - 5 

25,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210030034 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΝΕΟΡΚΕΝΕ 

5041 - Μ 

25,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210030041 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΝΕΟΡΚΕΝΕ 

5041 - Ε 

25,33 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210030058 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΝΕΟΡΚΕΝΕ 

5041-Χί 

25,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

5206210030065 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΝΕΟΡΚΕΝΕ 

5041 -XXI. 

25,33 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293000311 

344, Ε 5υρΓθΓΠθ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 3 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293000328 

344, Ε 5υρΓθπΐθ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 4 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293000335 

344, Ε δυρΓθΓΠθ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 5 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293000342 

344, Ε 5υρΓθΓΠθ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 6 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293000359 

344, Ε 5υρΓθΓΠθ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 7 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293000366 

344, Ε δυρΓθΓΠθ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 8 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293000373 

344, Ε 5υρΓθΐπθ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 9 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293000380 

344, Ε 5υρΓθΓΠθ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 10 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293000397 

344, Ε 5υρΓθΓΠθ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 11 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293000403 

344, Ε 5υρΓθπΐθ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 12 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293000410 

344, Ε δυρΓθΓΠθ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 13 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293015742 

472, Η3πποηγ 5ΝΙ< ΡΙυε, 
Μαστός Σιλικόνης, Νο 3 

92,78 € 






















47834 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293015759 

472, Η3ΐτηοηγ 5ίΙΙ< ΡΙιιε, 
Μαστός Σιλικόνης, Νο 4 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293015766 

472, Η3πηοηγ5ίΙΙ< ΡΙυε, 
Μαστός Σιλικόνης, Νο 5 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293015773 

472, Η3πηοηγ5ίΙΙ< ΡΙυε, 
Μαστός Σιλικόνης, Νο 6 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293015780 

472, Η3πηοηγ5ίΙΙ< ΡΙυε, 
Μαστός Σιλικόνης, Νο 7 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293015797 

472, Η3πηοηγ5ίΙΙ< ΡΙυε, 
Μαστός Σιλικόνης, Νο 8 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293015803 

472, Η3πηοηγ5ίΙΙ< ΡΙυε, 
Μαστός Σιλικόνης, Νο 9 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293015827 

472, Η3πηοηγ5ίΙΙ< ΡΙυε, 
Μαστός Σιλικόνης, Νο 11 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293015834 

472, Η3πηοηγ5ίΙΙ< ΡΙυε, 
Μαστός Σιλικόνης, Νο 12 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293015841 

472, Η3πηοηγ5ίΙΙ< ΡΙυε, 
Μαστός Σιλικόνης, Νο 13 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293015896 

473, Ηθπποηγ5ΝΙ<, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 4 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293015902 

473, Ηθπποηγ5ΝΙ<, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 5 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293015926 

473, Η3πηοηγ5ΝΙ<, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 7 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293015933 

473, Η3πηοηγ5ΝΙ<, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 8 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293015940 

473, Η3πηοηγ5ΝΙ<, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 9 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293015957 

473, Η3πηοηγ5ΝΙ<, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 10 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293015964 

473, Η3πηοηγ5ΝΙ<, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 11 

92,78 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47835 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293015971 

473, Η3ΠΤΐοηγ 5ΝΚ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 12 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293024850 

110, ΙιηρΓθ55ίοη5, Μαστός 
Σιλικόνης, 5 ιτι3ΙΙ 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293024867 

110, ΙιηρΓθδϊίοηδ, Μαστός 
Σιλικόνης, Μθάίυιη 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293024874 

110, ΙιηρΓθεδίοηε, Μαστός 
Σιλικόνης, ί3Γ§θ 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293024881 

110, ΙιηρΓθεδίοηε, Μαστός 
Σιλικόνης, X 13Γ§Θ 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293004609 

615, Νο 5, Αφρώδης 
πρόθεση μαστού 

19,73 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293004616 

615, Νο 6, Αφρώδης 
πρόθεση μαστού 

19,73 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293004623 

615, Νο 7, Αφρώδης 
πρόθεση μαστού 

19,73 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293004647 

615, Νο 9, Αφρώδης 
πρόθεση μαστού 

19,73 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293004678 

615, Νο 12, Αφρώδης 
πρόθεση μαστού 

19,73 € 

500 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΓΙΛΕΚΟ 

ΕΞΩΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΣ 

8809257561416 

Β029 ΤΕ50 ΒΑ0Κ ΒΚΑΩΕ 

866,67 € 

423 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΣΤΡΩΜΑ 
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ 

5200396011030 

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 

ΡνΟ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΑΜ30 

Κ055ΜΑΧ. 

52,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249800 

15102=121 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249817 

15102=122 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 






















47836 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249824 

15102=123 ΠΕΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249831 

15102=124 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249848 

15102=125 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249855 

15102=126 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249862 

15102=127 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249879 

15102=128 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249886 

15102=129 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249893 

15102=Κ21 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249909 

15102=Κ22 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249916 

15102=Κ23 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 


















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47837 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249923 

15102=824 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249930 

15102=825 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249947 

15102=826 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249954 

15102=827 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249961 

15102=828 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767249978 

15102=829 ΠΕΛΜΑ 5Α0Η 

239,00 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336449 

1010=122 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336456 

1010=123 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336463 

1ϋ10=Ε24 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336470 

1010=125 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 


















47838 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336487 

1010=126 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336494 

1010=127 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336500 

1010=128 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336517 

1010=129 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336524 

1010=130 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336531 

1010=Κ22 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336548 

1010=Κ23 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336555 

1010=Κ24 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336562 

1010=Κ25 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336579 

1010=Κ26 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 


















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47839 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336586 

1ϋ10=827 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336593 

1010=828 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336609 

1010=829 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767336616 

1010=830 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΠΕΛΜΑ 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090921 

1011=122 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090938 

1011=123 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090945 

1011=124 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090952 

1011=125 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090969 

1011=126 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090976 

1011=127 

197,80 € 


















47840 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090983 

1011=128 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090990 

1011=822 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091003 

1011=823 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091010 

1011=824 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091027 

1011=825 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091034 

1011=826 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091041 

1011=827 

197,80 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091058 

1011=828 

197,80 € 

237 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 

Ε1 ΜΗΡΟΥ 

4032767097265 

3526=144 

120,20 € 

















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47841 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093311 

1566=122 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093328 

1566=123 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093335 

1566=124 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093342 

1566=125 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093359 

1566=126 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093366 

1566=127 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093373 

1566=128 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093380 

1566=129 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093397 

1566=130 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093403 

1566=822 

86,60 € 


















47842 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093410 

1566=Κ23 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093427 

1566=Κ24 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093434 

1566=Κ25 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093441 

1566=Κ26 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093458 

1566=Κ27 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093465 

1566=Κ28 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093472 

1566=Κ29 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093489 

1566=Κ30 

86,60 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091089 

1ϋ35=Ε22 

495,00 € 

















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47843 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091096 

1ϋ35=123 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091102 

1ϋ35=124 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091119 

1ϋ35=125 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091126 

1ϋ35=126 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091133 

1ϋ35=127 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091140 

1ϋ35=128 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767166664 

1ϋ35=129 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091157 

1Ρ35=130 

495,00 € 
















47844 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091164 

1ϋ35=Κ22 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091171 

1ϋ35=Κ23 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091188 

1ϋ35=Κ24 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091195 

1ϋ35=Κ25 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091201 

1ϋ35=Κ26 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091218 

1ϋ35=Κ27 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091225 

1ϋ35=Κ28 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767166763 

1ϋ35=Κ29 

495,00 € 
















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47845 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767091232 

1ϋ35=Κ30 

495,00 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090129 

1Α30=124 

472,50 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090136 

1Α30=125 

472,50 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090143 

1Α30=126 

472,50 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090150 

1Α30=127 

472,50 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090167 

1Α30=128 

472,50 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767109135 

1Α30=129 

472,50 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090174 

1Α30=Κ24 

472,50 € 
















47846 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090181 

1Α30=Κ25 

472,50 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090198 

1Α30=Κ26 

472,50 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090204 

1Α30=Κ27 

472,50 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090211 

1Α30=Κ28 

472,50 € 

344 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π4 

ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767090228 

1Α30=Κ29 

472,50 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092550 

1Κ10=114 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092567 

1Κ10=Ε15 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092574 

1Κ10=116 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092581 

1Κ10=Ε17 

131,60 € 

















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47847 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092598 

1Κ10=Ε18 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092604 

1Κ10=119 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092611 

1Κ10=120 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092628 

1Κ10=Ε21 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092635 

1Κ10=Κ14 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092642 

1Κ10=Κ15 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092659 

1Κ10=Κ16 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092666 

1Κ10=Κ17 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092673 

1Κ10=Κ18 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092680 

1Κ10=Κ19 

131,60 € 


















47848 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092697 

1Κ10=Κ20 

131,60 € 

229 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π2 ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4032767092703 

1Κ10=Κ21 

131,60 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767092888 

1Ρ9=123 

126,50 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767092895 

1Ρ9=124 

126,50 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767092901 

1Ρ9=125 

126,50 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767092918 

1Ρ9=126 

126,50 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767092925 

1Ρ9=127 

126,50 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767092932 

1Ρ9=128 

126,50 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767092949 

1Ρ9=Κ23 

126,50 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767092956 

1Ρ9=Κ24 

126,50 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767092963 

1Ρ9=Κ25 

126,50 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767092970 

1Ρ9=Κ26 

126,50 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47849 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙ8000ΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767092987 

1Ρ9=Κ27 

126,50 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙ8ΘΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767092994 

1Ρ9=Κ28 

126,50 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767091607 

106=123 

86,60 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙ8000ΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767091614 

106=124 

86,60 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙ8000ΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767091621 

106=125 

86,60 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767091638 

106=126 

86,60 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙ8000ΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767091645 

106=127 

86,60 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙ8000ΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767091652 

106=Κ23 

86,60 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767091669 

106=Κ24 

86,60 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767091676 

106=825 

86,60 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙ8ΘΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767091683 

106=826 

86,60 € 

336 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 5ΥΜΕ- 

ΡΙΚΟΟΟΡΡ(ΡΗΤΙΝΗ) 

4032767091690 

106=827 

86,60 € 




















47850 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093496 

1567=122 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093502 

1567=123 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093519 

1567=124 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093526 

1567=125 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093533 

1567=126 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093540 

1567=Κ22 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093557 

1567=Κ23 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093564 

1567=Κ24 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767093571 

1567=Κ25 

86,60 € 

228 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π1 5Α0Η 

4032767112265 

1567=Κ26 

86,60 € 


















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47851 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172221 

1Η31=122 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767091706 

1Η31=123 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172238 

1Η31=124 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767091713 

1Η31=125 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172245 

1Η31=126 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172252 

1Η31=127 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172269 

1Η31=128 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172276 

1Η31=129 

197,80 € 
















47852 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172283 

1Η31=Κ22 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172290 

1Η31=Κ23 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172306 

1Η31=Κ24 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767091720 

1Η31=Κ25 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767091737 

1Η31=Κ26 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767091744 

1Η31=Κ27 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172313 

1Η31=Κ28 

197,80 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172320 

1Η31=Κ29 

197,80 € 
















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47853 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172122 

109=123 

116,90 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172139 

109=124 

116,90 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172146 

109=125 

116,90 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172153 

109=126 

116,90 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172160 

109=127 

116,90 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172177 

109=Κ23 

116,90 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172184 

109=Κ24 

116,90 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172191 

109=Κ25 

116,90 € 
















47854 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172207 

159=Κ26 

116,90 € 

319 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΠΕΛΜΑ Π3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

4032767172214 

169=Κ27 

116,90 € 

76 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΓΟΝΑΤΟ Γ5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

4032767042944 

3860 

2.026,00 € 

76 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΓΟΝΑΤΟ Γ5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

4032767045372 

3Κ60=Ηϋ 

2.026,00 € 

76 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΓΟΝΑΤΟ Γ5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

4032767045570 

3Κ60=Κϋ 

2.026,00 € 

76 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΓΟΝΑΤΟ Γ5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

4032767325870 

3Κ60=\/0 

2.026,00 € 

78 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΓΟΝΑΤΟ Γ6 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

4032767097036 

3Κ90 

1.030,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213719 

8511=190X7611 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117246 

8511=190X76110 

135,00 € 

















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47855 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213726 

8511=190X76111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213733 

8511=190X76112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767213740 

8511=190X76113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767316960 

8511=190X76114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767213757 

8511=190X76115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213764 

8511=190X76116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213771 

8511=190X76117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213788 

8511=190X76118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117253 

8511=190X7612 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767213795 

8511=190X7613 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117260 

8511=190X7614 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117277 

8511=190X7615 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117284 

8511=190X7616 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117291 

8511=190X7617 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117307 

8511=190X7618 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767213801 

8511=190X7619 

135,00 € 
























47856 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213818 

8511=190X7681 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117314 

8511=190X76810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767213825 

8511=190X76811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767213832 

8511=190X76812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767213849 

8511=190X76813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213856 

8511=190X76814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213863 

8511=190X76815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213870 

8511=190X76816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767316977 

8511=190X76817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767213887 

8511=190X76818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767213894 

8511=190X7682 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213900 

8511=190X7683 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117321 

8511=190X7684 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117338 

8511=190X7685 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117345 

8511=190X7686 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117352 

8511=190X7687 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47857 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117369 

8511=190X7688 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213917 

8511=190X7689 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289110 

8511=192X7811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767213924 

8511=192X78110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289127 

8511=192X78111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213931 

8511=192X78112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213948 

8511=192X78113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767289134 

8511=192X78114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289141 

8511=192X78115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289158 

8511=192X78116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289165 

8511=192X78117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213955 

8511=192X78118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117390 

8511=192X7812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289172 

8511=192X7813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117406 

8511=192X7814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289189 

8511=192X7815 

135,00 € 
























47858 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117413 

8511=192X7816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117420 

8511=192X7817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117437 

8511=192X7818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289196 

8511=192X7819 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289202 

8511=192X7881 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767289219 

8511=192X78810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767289226 

8511=192X78811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767289233 

8511=192X78812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289240 

8511=192X78813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289257 

8511=192X78814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289264 

8511=192X78815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213962 

8511=192X78816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767289271 

8511=192X78817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767213979 

8511=192X78818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117444 

8511=192X7882 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767289288 

8511=192X7883 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47859 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117451 

8511=192X7884 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767289295 

8511=192X7885 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117468 

8511=192X7886 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117475 

8511=192X7887 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117482 

8511=192X7888 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767289301 

8511=192X7889 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767213986 

8511=210X7811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117499 

8511=210X78110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767213993 

8511=210X78111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101719 

8511=210X78112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214006 

8511=210X78113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214013 

8511=210X78114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214020 

8511=210X78115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214037 

8511=210X78116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214044 

8511=210X78117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214051 

8511=210X78118 

135,00 € 
























47860 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117505 

8511=210X7812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214068 

8511=210X7813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117512 

8511=210X7814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117529 

8511=210X7815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117536 

8511=210X7816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117543 

8511=210X7817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117550 

8511=210X7818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214075 

8511=210X7819 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214082 

8511=210X7881 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117567 

8511=210X78810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214099 

8511=210X78811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767101726 

8511=210X78812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214105 

8511=210X78813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214112 

8511=210X78814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214129 

8511=210X78815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214136 

8511=210X78816 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47861 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767316984 

8511=210X78817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214143 

8511=210X78818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117574 

8511=210X7882 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117581 

8511=210X7883 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117598 

8511=210X7884 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117604 

8511=210X7885 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117611 

8511=210X7886 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117628 

8511=210X7887 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117635 

8511=210X7888 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214150 

8511=210X7889 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214167 

8511=225X8011 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767101733 

8511=225X80110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117642 

8511=225X80111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101740 

8511=225X80112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214174 

8511=225X80113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214181 

8511=225X80114 

135,00 € 
























47862 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214198 

8511=225X80115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214204 

8511=225X80116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214211 

8511=225X80117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214228 

8511=225X80118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117659 

8511=225X8012 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117666 

8511=225X8013 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117673 

8511=225X8014 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117680 

8511=225X8015 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117697 

8511=225X8016 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117703 

8511=225X8017 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117710 

8511=225X8018 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117727 

8511=225X8019 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117734 

8511=225X8081 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117741 

8511=225X80810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214235 

8511=225X80811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101757 

8511=225X80812 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47863 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214242 

8511=225X80813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214259 

8511=225X80814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214266 

8511=225X80815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214273 

8511=225X80816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214280 

8511=225X80817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214297 

8511=225X80818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117758 

8511=225X8082 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214303 

8511=225X8083 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117765 

8511=225X8084 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117772 

8511=225X8085 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117789 

8511=225X8086 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117796 

8511=225X8087 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117802 

8511=225X8088 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117819 

8511=225X8089 

135,00 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289318 

8511Ν=190X76111 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767646616 

8511Ν=190X76114 

227,50 € 
























47864 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289325 

8511Ν=190X76116 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289332 

8511Ν=190X7612 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136490 

8511Ν=190X7614 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136537 

8511Ν=190X7616 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289349 

8511Ν=190X7618 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289356 

8511Ν=190Χ76Κ11 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767646623 

8511Ν=190Χ76Κ14 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289363 

8511Ν=190Χ76Κ16 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289370 

8511Ν=190Χ76Κ2 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136544 

8511Ν=190Χ76Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136568 

8511Ν=190Χ76Κ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289387 

8511Ν=190Χ76Κ8 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136643 

8511Ν=210X78111 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767646630 

8511Ν=210X78114 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136650 

8511Ν=210X78116 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136667 

8511Ν=210Χ7812 

227,50 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47865 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136674 

8511Ν=210X7814 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136681 

8511Ν=210Χ78Ι 6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136698 

8511Ν=210Χ78Ι 8 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136704 

8511Ν=210Χ78Κ11 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767646647 

8511Ν=210Χ78Κ14 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136711 

8511Ν=210Χ78Κ16 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136728 

8511Ν=210Χ78Κ2 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136735 

8511Ν=210Χ78Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136742 

8511Ν=210Χ78Κ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136759 

8511Ν=210Χ78Κ8 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289394 

8511Ν=225Χ80Ι 11 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767646654 

8511Ν=225Χ80Ι 14 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289400 

8511Ν=225Χ80Ι 16 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289417 

8511Ν=225Χ80Ι 2 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136766 

8511Ν=225Χ8014 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136773 

8511Ν=225Χ8016 

227,50 € 
























47866 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136780 

8511Ν=225X8018 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289424 

8511Ν=225Χ80Κ11 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767646661 

8511Ν=225Χ80Κ14 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289431 

8511Ν=225Χ80Κ16 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289448 

8511Ν=225Χ80Κ2 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136797 

8511Ν=225Χ80Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136803 

8511Ν=225Χ80Κ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136810 

8511Ν=225Χ80Κ8 

227,50 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214310 

8512=190X7811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117901 

8512=190X78110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214327 

8512=190X78111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214334 

8512=190X78112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214341 

8512=190X78113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214358 

8512=190X78114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214365 

8512=190X78115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214372 

8512=190X78116 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47867 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214389 

8512=190X78117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214396 

8512=190X78118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117918 

8512=190X7812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117925 

8512=190X7813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117932 

8512=190X7814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117949 

8512=190X7815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117956 

8512=190X7816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117963 

8512=190X7817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101764 

8512=190X7818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214402 

8512=190X7819 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214419 

8512=190X7881 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767117970 

8512=190X78810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214426 

8512=190X78811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117987 

8512=190X78812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214433 

8512=190X78813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214440 

8512=190X78814 

135,00 € 
























47868 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214457 

8512=190X78815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214464 

8512=190X78816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214471 

8512=190X78817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767214488 

8512=190X78818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767117994 

8512=190X7882 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118007 

8512=190X7883 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118014 

8512=190X7884 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118021 

8512=190X7885 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118038 

8512=190X7886 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118045 

8512=190X7887 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118052 

8512=190X7888 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767214495 

8512=190X7889 

135,00 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289462 

8512Ν=190X78111 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767646678 

8512Ν=190X78114 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289479 

8512Ν=190X78116 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136827 

8512Ν=190X7812 

227,50 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47869 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136834 

8512Ν=190X7814 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136841 

8512Ν=190Χ7816 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289486 

8512Ν=190X7818 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289493 

8512Ν=190Χ78Κ11 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767646685 

8512Ν=190Χ78Κ14 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289509 

8512Ν=190Χ78Κ16 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136858 

8512Ν=190Χ78Κ2 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136865 

8512Ν=190Χ78Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136872 

8512Ν=190Χ78Κ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767289516 

8512Ν=190Χ78Κ8 

227,50 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118458 

854=190X7611 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118465 

854=190X76110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215485 

854=190X76111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215492 

854=190X76112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215508 

854=190X76113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215515 

854=190X76114 

135,00 € 
























47870 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215522 

854=190X76115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215539 

854=190X76116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290406 

854=190X76117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215546 

854=190X76118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118472 

854=190X7612 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215553 

854=190X7613 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118489 

854=190X7614 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118496 

854=190X7615 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118502 

854=190X7616 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215560 

854=190X7617 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118519 

854=190X7618 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215577 

854=190X7619 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118526 

854=190X76810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215584 

854=190X76811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215591 

854=190X76812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215607 

854=190X76813 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47871 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215614 

854=190X76814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215621 

854=190X76815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215638 

854=190X76816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290413 

854=190X76817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215645 

854=190X76818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215652 

854=190X7682 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118533 

854=190X7683 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118540 

854=190X7684 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215669 

854=190X7685 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118557 

854=190X7686 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118564 

854=190X7687 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118571 

854=190X7688 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215676 

854=190X7689 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215683 

854=199X8281 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101818 

854=199X82810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215690 

854=199X82811 

135,00 € 
























47872 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767101825 

854=199X82812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215706 

854=199X82813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215713 

854=199X82814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215720 

854=199X82815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215737 

854=199X82816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215744 

854=199X82817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215751 

854=199X82818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767101832 

854=199X8282 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215768 

854=199X8283 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118588 

854=199X8284 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118595 

854=199X8285 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118601 

854=199X8286 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118618 

854=199X8287 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118625 

854=199X8288 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215775 

854=199X8289 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215782 

854=202X74110 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47873 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215799 

854=202X74111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215805 

854=202X74112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215812 

854=202X74113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290420 

854=202X74114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215829 

854=202X74115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215836 

854=202X74116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290437 

854=202X74117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215843 

854=202X74118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118632 

854=202X7412 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215850 

854=202X7413 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118649 

854=202X7414 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215867 

854=202X7415 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118656 

854=202X7416 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767154692 

854=202X7417 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215874 

854=202X7418 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215881 

854=202X7419 

135,00 € 
























47874 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

428 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΥΕΟΚ ΜΕ 

ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

8028718502731 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΕΟΚ 

Κωδ. 555 Ν. XI 

128,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718780825 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27οπτ Κωδ. 

582 Ν. Ε 

45,00 € 

428 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ 

ΤΑΥΕΟΚ ΜΕ 

ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

8028718502700 

ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΕΟΚ 

Κωδ. 555 Ν. 5 

128,33 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718780849 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27οπτ Κωδ. 

582 Ν.ΧΧΕ 

45,00 € 

498 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 

8028718690810 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 27εητ 

Κωδ. 584 Ν. Μ 

76,00 € 

498 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 

8028718690827 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 27εητ 

Κωδ. 584 Ν. Ε 

76,00 € 

498 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 

8028718690841 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 27οητ 

Κωδ. 584 Ν.ΧΧΕ 

76,00 € 

498 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 

8028718690858 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ 

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ 27τητ 

Κωδ. 584Ν.ΧΧΧΕ 

76,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718780832 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27οπτ Κωδ. 

582 Ν.ΧΕ 

45,00 € 

















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47875 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718780801 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 27ογπ Κωδ. 

582 Ν. 5 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718611396 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

24τιη Κωδ. 548 Ν. 110 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718611389 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

24οι·η Κωδ. 548 Ν. 105 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718611365 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

24οι·η Κωδ. 548 Ν. 95 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718611358 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

24τιη Κωδ. 548 Ν. 90 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718611334 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

24οι·η Κωδ. 548 Ν. 80 

45,00 € 

111 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΖΩΝΗ 
ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤ. ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ Η ΜΗ 

8028718611327 

ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΜΕ 

ΜΠΑΝΕΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 

24οι·η Κωδ. 548 Ν. 75 

45,00 € 

20 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΩΝ 

5200396008238 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟΥ 175 γπΙ 

ΝΕΟΓΝΩΝ - ΚΕϋ 

22,33 € 

20 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΩΝ 

5200396008245 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟΥ 175 γπΙ ΠΑΙΔΩΝ 

ΥΕΕΕΟνν. 

22,33 € 

















47876 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

20 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Αναπνευστικά -> 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΩΝ 

5200396008269 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟΥ 175 ΓϊΐΙ ΠΑΙΔ &- 

Ε - ΒΕΙΙΕ 

22,33 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118670 

854=203X8311 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101849 

854=203X83110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215898 

854=203X83111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101856 

854=203X83112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215904 

854=203X83113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215911 

854=203X83114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215928 

854=203X83115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215935 

854=203X83116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290444 

854=203X83117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215942 

854=203X83118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767101863 

854=203X8312 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215959 

854=203X8313 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118687 

854=203X8314 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118694 

854=203X8315 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118700 

854=203X8316 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47877 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215966 

854=203X8317 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118717 

854=203X8318 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215973 

854=203X8319 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767215980 

854=203X8511 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101870 

854=203X85110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767215997 

854=203X85111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767101887 

854=203X85112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216000 

854=203X85113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216017 

854=203X85114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216024 

854=203X85115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216031 

854=203X85116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216048 

854=203X85117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216055 

854=203X85118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101894 

854=203X8512 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118724 

854=203X8513 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118731 

854=203X8514 

135,00 € 
























47878 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118748 

854=203X8515 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118755 

854=203X8516 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216062 

854=203X8517 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101900 

854=203X8518 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216079 

854=203X8519 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216086 

854=205X8081 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216093 

854=205X80810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216109 

854=205X80811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216116 

854=205X80812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216123 

854=205X80813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216130 

854=205X80814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216147 

854=205X80815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216154 

854=205X80816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216161 

854=205X80817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216178 

854=205X80818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216185 

854=205X8082 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47879 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216192 

854=205X8083 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118762 

854=205X8084 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216208 

854=205X8085 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118779 

854=205X8086 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216215 

854=205X8087 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216222 

854=205X8088 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216239 

854=205X8089 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216246 

854=205X8111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216253 

854=205X81110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216260 

854=205X81111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118786 

854=205X81112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216277 

854=205X81113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216284 

854=205X81114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216291 

854=205X81115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118793 

854=205X81116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216307 

854=205X81117 

135,00 € 
























47880 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216314 

854=205X81118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216321 

854=205X8112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216338 

854=205X8113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118809 

854=205X8114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118816 

854=205X8115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118823 

854=205X8116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216345 

854=205X8117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118830 

854=205X8118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216352 

854=205X8119 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290451 

854=205X8181 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216369 

854=205X81810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216376 

854=205X81811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216383 

854=205X81812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216390 

854=205X81813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216406 

854=205X81814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216413 

854=205X81815 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47881 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216420 

854=205X81816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290468 

854=205X81817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216444 

854=205X8182 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118847 

854=205X8183 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118854 

854=205X8184 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118861 

854=205X8185 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118878 

854=205X8186 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216451 

854=205X8187 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216468 

854=205X8188 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216475 

854=205X8189 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216482 

854=206X7681 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216499 

854=206X76810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216505 

854=206X76811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216512 

854=206X76812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216529 

854=206X76813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216536 

854=206X76814 

135,00 € 
























47882 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216543 

854=206Χ76Κ15 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216550 

854=206Χ76Κ16 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290475 

854=206Χ76Κ17 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216567 

854=206Χ76Κ18 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216574 

854=206Χ76Κ2 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216581 

854=206Χ76Κ3 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118885 

854=206Χ76Κ4 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216598 

854=206Χ76Κ5 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118892 

854=206Χ76Κ6 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118908 

854=206Χ76Κ7 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216604 

854=206Χ76Κ8 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216611 

854=206Χ76Κ9 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216628 

854=206X8011 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216635 

854=206X80110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216642 

854=206X80111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216659 

854=206X80112 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47883 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216666 

854=206X80113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216673 

854=206X80114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216680 

854=206X80115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216697 

854=206X80116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290482 

854=206X80117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216703 

854=206X80118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216710 

854=206X8012 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216727 

854=206X8013 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118915 

854=206X8014 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216734 

854=206X8015 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118922 

854=206X8016 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216741 

854=206X8017 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216758 

854=206X8018 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216765 

854=206X8019 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216772 

854=206X8581 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101917 

854=206X85810 

135,00 € 
























47884 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216789 

854=206X85811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767101924 

854=206X85812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216796 

854=206X85813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216802 

854=206X85814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216819 

854=206X85815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216826 

854=206X85816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767317158 

854=206X85818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767101931 

854=206X8582 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216833 

854=206X8583 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118939 

854=206X8584 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216840 

854=206X8585 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118946 

854=206X8586 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118953 

854=206X8587 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118960 

854=206X8588 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216857 

854=206X8589 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216864 

854=206X8711 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47885 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767101948 

854=206X87110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216871 

854=206X87111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101955 

854=206X87112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216888 

854=206X87113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216895 

854=206X87114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216901 

854=206X87115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216918 

854=206X87116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290499 

854=206X87117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216925 

854=206X87118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101962 

854=206X8712 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216932 

854=206X8713 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118977 

854=206X8714 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767118984 

854=206X8715 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767118991 

854=206X8716 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216949 

854=206X8717 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119004 

854=206X8718 

135,00 € 
























47886 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216956 

854=206X8719 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767216963 

854=207X8611 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216970 

854=207X86110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216987 

854=207X86111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767216994 

854=207X86112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217007 

854=207X86113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217014 

854=207X86114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217021 

854=207X86115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217038 

854=207X86116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290505 

854=207X86117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290512 

854=207X86118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217045 

854=207X8612 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217052 

854=207X8613 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217069 

854=207X8614 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119028 

854=207X8615 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119035 

854=207X8616 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47887 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119042 

854=207X8617 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217076 

854=207X8618 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217083 

854=207X8619 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217090 

854=208X8511 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119059 

854=208X85110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217106 

854=208X85111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217113 

854=208X85112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217120 

854=208X85113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217137 

854=208X85114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217144 

854=208X85115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217151 

854=208X85116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290529 

854=208X85117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217168 

854=208X85118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217175 

854=208X8512 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217182 

854=208X8513 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119066 

854=208X8514 

135,00 € 
























47888 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119073 

854=208X8515 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119080 

854=208X8516 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119097 

854=208X8517 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119103 

854=208X8518 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217199 

854=208X8519 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217267 

854=209X8681 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119110 

854=209X86810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217274 

854=209X86811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217281 

854=209X86812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217298 

854=209X86813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217304 

854=209X86814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217311 

854=209X86815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217328 

854=209X86816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217335 

854=209X86817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217342 

854=209X86818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119127 

854=209X8682 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47889 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217359 

854=209X8683 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119134 

854=209X8684 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119141 

854=209X8685 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119158 

854=209X8686 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217366 

854=209X8687 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119165 

854=209X8688 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217373 

854=209X8689 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217588 

854=211X8811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217595 

854=211X88110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217601 

854=211X88111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217618 

854=211X88112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217625 

854=211X88113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217632 

854=211X88114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217649 

854=211X88115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217656 

854=211X88116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217663 

854=211X88117 

135,00 € 
























47890 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217670 

854=211X88118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217687 

854=211X8812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217694 

854=211X8813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119370 

854=211X8814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217700 

854=211X8815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119387 

854=211X8816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119394 

854=211X8817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119400 

854=211X8818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119417 

854=211X8819 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217717 

854=212X8381 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119448 

854=212X83810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217724 

854=212X83811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217731 

854=212X83812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217748 

854=212X83813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217755 

854=212X83814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217762 

854=212X83815 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47891 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217779 

854=212X83816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290550 

854=212X83818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217793 

854=212X8382 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217809 

854=212X8383 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119455 

854=212X8384 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217816 

854=212X8385 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119462 

854=212X8386 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119479 

854=212X8387 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119486 

854=212X8388 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217823 

854=212X8389 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217830 

854=212X8681 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119493 

854=212X86810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217847 

854=212X86811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217854 

854=212X86812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217861 

854=212X86813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217878 

854=212X86814 

135,00 € 
























47892 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217892 

854=212Χ86Κ16 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217908 

854=212Χ86Κ17 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217915 

854=212Χ86Κ18 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119509 

854=212Χ86Κ2 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217922 

854=212Χ86Κ3 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119516 

854=212Χ86Κ4 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217939 

854=212Χ86Κ5 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119523 

854=212Χ86Κ6 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119530 

854=212Χ86Κ7 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119547 

854=212Χ86Κ8 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217946 

854=212Χ86Κ9 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217953 

854=212X9311 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767101986 

854=212X93110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217960 

854=212X93111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767101993 

854=212X93112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767217977 

854=212X93113 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47893 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217984 

854=212X93114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767217991 

854=212X93115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218004 

854=212X93116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218011 

854=212X93117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218028 

854=212X93118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102006 

854=212X9312 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119554 

854=212X9313 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119561 

854=212X9314 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119578 

854=212X9315 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119585 

854=212X9316 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119592 

854=212X9317 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102013 

854=212X9318 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218035 

854=212X9319 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218042 

854=213X8511 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218059 

854=213X85110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218066 

854=213X85111 

135,00 € 
























47894 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218073 

854=213X85112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218080 

854=213X85113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218097 

854=213X85114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218103 

854=213X85115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218110 

854=213X85116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290567 

854=213X85117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218127 

854=213X85118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218134 

854=213X8512 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119608 

854=213X8513 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119615 

854=213X8514 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119622 

854=213X8515 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119639 

854=213X8516 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218141 

854=213X8517 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119646 

854=213X8518 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218158 

854=213X8519 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218165 

854=214X8211 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47895 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218172 

854=214X82110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218189 

854=214X82111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119653 

854=214X82112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218196 

854=214X82113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218202 

854=214X82114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218219 

854=214X82115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218226 

854=214X82116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218233 

854=214X82117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218240 

854=214X82118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119660 

854=214X8212 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218257 

854=214X8213 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218264 

854=214X8214 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119677 

854=214X8215 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119684 

854=214X8216 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119691 

854=214X8217 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119707 

854=214X8218 

135,00 € 
























47896 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218271 

854=214X8219 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119714 

854=214X9081 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119721 

854=214X90810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218288 

854=214X90811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218295 

854=214X90812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218301 

854=214X90813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218318 

854=214X90814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218325 

854=214X90815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218332 

854=214X90816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218349 

854=214X90817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218356 

854=214X90818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119738 

854=214X9082 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218363 

854=214X9083 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119745 

854=214X9084 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119752 

854=214X9085 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119769 

854=214X9086 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47897 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218370 

854=214X9087 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119776 

854=214X9088 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218387 

854=214X9089 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218400 

854=215X83810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218417 

854=215X83811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218424 

854=215X83812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218431 

854=215X83813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218448 

854=215X83814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218455 

854=215X83815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218462 

854=215X83816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218479 

854=215X83817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290574 

854=215X83818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218486 

854=215X8382 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218493 

854=215X8383 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218509 

854=215X8384 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119783 

854=215X8385 

135,00 € 
























47898 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119790 

854=215X8386 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119806 

854=215X8387 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119813 

854=215X8388 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218516 

854=215X8389 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119820 

854=215X8881 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102020 

854=215X88810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119837 

854=215X88811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119844 

854=215X88812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218523 

854=215X88813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218530 

854=215X88814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218547 

854=215X88815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218554 

854=215X88816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218561 

854=215X88817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218578 

854=215X88818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119851 

854=215X8882 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218585 

854=215X8883 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47899 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119868 

854=215X8884 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218592 

854=215X8885 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119875 

854=215X8886 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119882 

854=215X8887 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102037 

854=215X8888 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218608 

854=215X8889 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218615 

854=215X9381 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119899 

854=215X93810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218622 

854=215X93811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102044 

854=215X93812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218639 

854=215X93813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218646 

854=215X93814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218653 

854=215X93815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218660 

854=215X93816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218677 

854=215X93817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218684 

854=215X93818 

135,00 € 
























47900 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119905 

854=215Χ93Κ2 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119912 

854=215X93Κ3 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119929 

854=215X93Κ4 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119936 

854=215Χ93Κ5 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119943 

854=215X93Κ6 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119950 

854=215Χ93Κ7 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119967 

854=215X93Κ8 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218691 

854=215Χ93Κ9 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218707 

854=218Χ83Κ1 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102051 

854=218X83 Κ10 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218714 

854=218Χ83Κ11 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102068 

854=218X83 Κ12 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218721 

854=218X83 Κ13 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218738 

854=218X83 Κ14 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290581 

854=218X83 Κ15 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218745 

854=218Χ83Κ16 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47901 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218752 

854=218Χ83Κ18 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102075 

854=218Χ83Κ2 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119974 

854=218Χ83Κ3 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767119981 

854=218Χ83Κ4 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218769 

854=218Χ83Κ5 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767119998 

854=218Χ83Κ6 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120000 

854=218Χ83Κ7 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120017 

854=218Χ83Κ8 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218776 

854=218Χ83Κ9 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218783 

854=218X851.1 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120024 

854=218X85110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218790 

854=218X85111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102082 

854=218X85112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218806 

854=218X85113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218813 

854=218X85114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218820 

854=218X85115 

135,00 € 
























47902 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218837 

854=218X85116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218844 

854=218X85117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218851 

854=218X85118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102099 

854=218X8512 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120031 

854=218X8513 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120048 

854=218X8514 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120055 

854=218X8515 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120062 

854=218X8516 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120079 

854=218X8517 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120086 

854=218X8518 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218868 

854=218X8519 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218882 

854=218Χ85Κ10 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218899 

854=218Χ85Κ11 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218905 

854=218Χ85Κ12 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218912 

854=218X85 Κ13 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218929 

854=218Χ85Κ14 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47903 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218936 

854=218X85815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218943 

854=218X85816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218967 

854=218X85818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218974 

854=218X8582 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120093 

854=218X8583 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767218981 

854=218X8584 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120109 

854=218X8585 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120116 

854=218X8586 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120123 

854=218X8587 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120130 

854=218X8588 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767218998 

854=218X8589 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219001 

854=220X8011 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120147 

854=220X80110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120154 

854=220X80111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120161 

854=220X80112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219018 

854=220X80113 

135,00 € 
























47904 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219025 

854=220X80114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219032 

854=220X80115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219049 

854=220X80116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219056 

854=220X80117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219063 

854=220X80118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120178 

854=220X8012 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219070 

854=220X8013 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120185 

854=220X8014 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120192 

854=220X8015 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120208 

854=220X8016 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120215 

854=220X8017 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120222 

854=220X8018 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219087 

854=220X8019 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219094 

854=220X8081 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120239 

854=220X80810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219100 

854=220X80811 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47905 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102105 

854=220X80812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219117 

854=220X80813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219124 

854=220X80814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219131 

854=220X80815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219148 

854=220X80816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219155 

854=220X80817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219162 

854=220X80818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219179 

854=220X8082 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120246 

854=220X8083 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120253 

854=220X8084 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120260 

854=220X8085 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120277 

854=220X8086 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120284 

854=220X8087 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120291 

854=220X8088 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219186 

854=220X8089 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219193 

854=220X9111 

135,00 € 
























47906 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120307 

854=220X91110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219209 

854=220X91111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219216 

854=220X91112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219223 

854=220X91113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219230 

854=220X91114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219247 

854=220X91115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219254 

854=220X91116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219261 

854=220X91117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219278 

854=220X91118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219285 

854=220X9112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120314 

854=220X9113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120321 

854=220X9114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120338 

854=220X9115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120345 

854=220X9116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120352 

854=220X9117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120369 

854=220X9118 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47907 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120376 

854=220X9119 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219292 

854=221X8111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219308 

854=221X81110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219315 

854=221X81111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219322 

854=221X81112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219339 

854=221X81114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219346 

854=221X81115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219353 

854=221X81116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290598 

854=221X81117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219360 

854=221X81118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219377 

854=221X8112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219384 

854=221X8113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120383 

854=221X8114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219391 

854=221X8115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120390 

854=221X8116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120406 

854=221X8117 

135,00 € 
























47908 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120413 

854=221X8118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120420 

854=221X8119 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102112 

854=222X84810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219407 

854=222X84811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102129 

854=222X84812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219414 

854=222X84813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219421 

854=222X84814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219438 

854=222X84815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219445 

854=222X84816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219452 

854=222X84817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219469 

854=222X84818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120437 

854=222X8482 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120444 

854=222X8483 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120451 

854=222X8484 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120468 

854=222X8485 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120475 

854=222X8486 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47909 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120482 

854=222X8487 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120499 

854=222X8488 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219476 

854=222X8489 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219483 

854=225X8281 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120505 

854=225X82810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219490 

854=225X82811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219506 

854=225X82812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219513 

854=225X82813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219520 

854=225X82814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219537 

854=225X82815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290604 

854=225X82816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219544 

854=225X82817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219551 

854=225X82818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219568 

854=225X8282 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219575 

854=225X8283 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120512 

854=225X8284 

135,00 € 
























47910 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219582 

854=225Χ82Κ5 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120529 

854=225Χ82Κ6 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120536 

854=225Χ82Κ7 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120543 

854=225Χ82Κ8 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219599 

854=225Χ82Κ9 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219605 

854=228X8411 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102136 

854=228X84110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219612 

854=228X84111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102143 

854=228X84112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219629 

854=228X84113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219636 

854=228X84114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219643 

854=228X84115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219650 

854=228X84116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219667 

854=228X84117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219674 

854=228X84118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102150 

854=228X8412 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47911 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219681 

854=228X8413 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120550 

854=228X8414 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120567 

854=228X8415 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120574 

854=228X8416 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219698 

854=228X8417 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120581 

854=228X8418 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219704 

854=228X8419 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219711 

854=228X88110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219728 

854=228X88111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219735 

854=228X88112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219742 

854=228X88113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219759 

854=228X88114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219766 

854=228X88115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219773 

854=228X88116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219780 

854=228X88117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219797 

854=228X88118 

135,00 € 
























47912 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219803 

854=228X8812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219810 

854=228X8813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120604 

854=228X8814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219827 

854=228X8815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120611 

854=228X8816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120628 

854=228X8817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120635 

854=228X8818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120642 

854=228X8819 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219834 

854=228X8981 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219841 

854=228X89810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120659 

854=228X89811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219858 

854=228X89812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219865 

854=228X89813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219872 

854=228X89814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219889 

854=228X89815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219896 

854=228X89816 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47913 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219902 

854=228X89817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219919 

854=228X89818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120666 

854=228X8982 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219926 

854=228X8983 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120673 

854=228X8984 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219933 

854=228X8985 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120680 

854=228X8986 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120697 

854=228X8987 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120703 

854=228X8988 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120710 

854=228X8989 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290611 

854=230X9381 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120727 

854=230X93810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120734 

854=230X93811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120741 

854=230X93812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219940 

854=230X93813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219957 

854=230X93814 

135,00 € 
























47914 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219964 

854=230X93815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767219971 

854=230X93816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219988 

854=230X93817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767219995 

854=230X93818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220007 

854=230X9382 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120758 

854=230X9383 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120765 

854=230X9384 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120772 

854=230X9385 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120789 

854=230X9386 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120796 

854=230X9387 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120802 

854=230X9388 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120819 

854=230X9389 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220014 

854=232X9411 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120826 

854=232X94110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220021 

854=232X94111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220038 

854=232X94112 

135,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47915 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220045 

854=232X94113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220052 

854=232X94114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220069 

854=232X94115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220076 

854=232X94116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220083 

854=232X94117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220090 

854=232X94118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220106 

854=232X9412 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120833 

854=232X9413 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120840 

854=232X9414 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220113 

854=232X9415 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120857 

854=232X9416 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120864 

854=232X9417 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220120 

854=232X9418 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220137 

854=232X9419 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220144 

854=238X9211 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120871 

854=238X92110 

135,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120888 

854=238X92111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102167 

854=238X92112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220151 

854=238X92113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220168 

854=238X92114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220175 

854=238X92115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220182 

854=238X92116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220199 

854=238X92117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220205 

854=238X92118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102174 

854=238X9212 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220212 

854=238X9213 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120895 

854=238X9214 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120901 

854=238X9215 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120918 

854=238X9216 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120925 

854=238X9217 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120932 

854=238X9218 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120949 

854=238X9219 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47917 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290628 

854=244X9481 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767120970 

854=244X94810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120987 

854=244X94811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767120994 

854=244X94812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121007 

854=244X94813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220229 

854=244X94814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220236 

854=244X94815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220243 

854=244X94816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220250 

854=244X94817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220267 

854=244X94818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102181 

854=244X9482 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121014 

854=244X9483 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121021 

854=244X9484 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220274 

854=244X9485 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121038 

854=244X9486 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220281 

854=244X9487 

135,00 € 
























47918 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121045 

854=244X9488 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220298 

854=244X9489 

135,00 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136988 

854Ν=190Χ7614 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767136995 

854Ν=190Χ7684 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767793648 

854Ν=190Χ7686 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767800193 

854Ν=199X82816 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137008 

854Ν=199Χ8284 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767800162 

854Ν=202X74116 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137015 

854Ν=202X7414 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767800186 

854Ν=203X83116 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137022 

854Ν =203X8314 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137039 

854Ν=205X8084 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767800209 

854Ν=205X81116 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767800216 

854Ν=205X81816 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767800179 

854Ν=206X76816 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137046 

854Ν=206Χ7684 

227,50 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47919 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137053 

854Ν=206Χ8014 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137060 

854Ν=206Χ85Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767795161 

854Ν=206Χ8714 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137077 

854Ν=207Χ8614 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137084 

854Ν=208Χ8514 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137091 

854Ν=208Χ8516 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137107 

854Ν=209Χ86Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137152 

854Ν=211Χ8814 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137169 

854Ν=212Χ83Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137176 

854Ν=212Χ83Κ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137183 

854Ν=212Χ86Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137190 

854Ν=212Χ9314 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137206 

854Ν=213Χ8514 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767755370 

854Ν=214X82116 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137213 

854Ν=214Χ8214 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137220 

854Ν=214Χ90Κ4 

227,50 € 
























47920 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767800223 

854Ν=215Χ83Κ16 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137237 

854Ν=215Χ83Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137244 

854Ν=215Χ83Κ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137251 

854Ν=215Χ88Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137268 

854Ν=215Χ93Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137275 

854Ν=218Χ83Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137282 

854Ν=218Χ83Κ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137299 

854Ν=218Χ85Ι 4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137305 

854Ν=218Χ8516 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137312 

854Ν=218Χ85Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137329 

854Ν=218Χ85Κ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137336 

854Ν=220Χ8014 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137343 

854Ν=220Χ8016 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137350 

854Ν=220Χ80Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137367 

854Ν=220Χ80Κ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137374 

854Ν=220Χ9114 

227,50 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47921 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137381 

854Ν=220Χ91Ι 6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137398 

854Ν=221Χ8114 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137404 

854Ν=222Χ84Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137411 

854Ν=222Χ84Ρ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137428 

854Ν=225Χ82Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767800230 

854Ν=228Χ84116 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767800247 

854Ν=228Χ84Κ16 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767290635 

854Ν=228Χ8814 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137435 

854Ν=228Χ89Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137442 

854Ν=228Χ89Κ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767800254 

854Ν=230Χ93Κ16 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137459 

854Ν=230Χ93Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137466 

854Ν=232Χ9414 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767800261 

854Ν=238Χ92Ι 16 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137473 

854Ν=238Χ9214 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767800278 

854Ν=244Χ94Κ16 

227,50 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220397 

855=167X7281 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102228 

855=167X72810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220403 

855=167X72811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220410 

855=167X72812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220427 

855=167X72813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220434 

855=167X72814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220441 

855=167X72815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290673 

855=167X72816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290680 

855=167X72817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290697 

855=167X72818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102235 

855=167X7282 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121236 

855=167X7283 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121243 

855=167X7284 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220458 

855=167X7285 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102242 

855=167X7286 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220465 

855=167X7287 

135,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102259 

855=167X7288 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220472 

855=167X7289 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220304 

855=165X7211 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102198 

855=165X72110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121205 

855=165X72111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220311 

855=165X72112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220328 

855=165X72113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220335 

855=165X72114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220342 

855=165X72115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290642 

855=165X72116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290659 

855=165X72117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290666 

855=165X72118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102204 

855=165X7212 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220359 

855=165X7213 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121212 

855=165X7214 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220366 

855=165X7215 

135,00 € 
























47924 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102211 

855=165X7216 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220373 

855=165X7217 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121229 

855=165X7218 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220380 

855=165X7219 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220571 

855=174X7411 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220588 

855=174X74110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220595 

855=174X74111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220601 

855=174X74112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220618 

855=174X74113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220625 

855=174X74114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220632 

855=174X74115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220649 

855=174X74116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290710 

855=174X74117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290727 

855=174X74118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121250 

855=174X7412 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220656 

855=174X7413 

135,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121267 

855=174X7414 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220663 

855=174X7415 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121274 

855=174X7416 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220670 

855=174X7417 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220687 

855=174X7418 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220694 

855=174X7419 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220700 

855=175Χ76Κ1 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220717 

855=175Χ76Κ10 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220724 

855=175Χ76Κ11 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220731 

855=175Χ76Κ12 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220748 

855=175Χ76Κ13 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220755 

855=175Χ76Κ14 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290734 

855=175Χ76Κ15 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290741 

855=175Χ76Κ16 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220762 

855=175Χ76Κ17 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290758 

855=175Χ76Κ18 

135,00 € 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220779 

855=175X7682 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121281 

855=175X7683 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121298 

855=175X7684 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121304 

855=175X7685 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121311 

855=175X7686 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220786 

855=175X7687 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220793 

855=175X7688 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220809 

855=175X7689 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220816 

855=176X8081 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102266 

855=176X80810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220823 

855=176X80811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220830 

855=176X80812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220847 

855=176X80813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767317721 

855=176X80814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290765 

855=176X80815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220854 

855=176X80816 

135,00 € 
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ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220861 

855=176X80817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290772 

855=176X80818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121328 

855=176X8082 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121335 

855=176X8083 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121342 

855=176X8084 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121359 

855=176X8085 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121366 

855=176X8086 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767220878 

855=176X8087 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102273 

855=176X8088 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220885 

855=176X8089 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220915 

855=179X7815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121397 

855=180X8011 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102280 

855=180X80110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220984 

855=180X80111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767220991 

855=180X80112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221004 

855=180X80113 

135,00 € 
























47928 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221011 

855=180X80114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221028 

855=180X80115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221035 

855=180X80116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290789 

855=180X80117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221042 

855=180X80118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121403 

855=180X8012 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121410 

855=180X8013 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121427 

855=180X8014 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221059 

855=180X8015 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121434 

855=180X8016 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221066 

855=180X8017 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121441 

855=180X8018 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221073 

855=180X8019 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121465 

855=181Χ75Κ1 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102297 

855=181Χ75Κ10 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221172 

855=181Χ75Κ11 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47929 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221189 

855=181X75812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221196 

855=181X75813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221202 

855=181X75814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221219 

855=181X75815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221226 

855=181X75816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290796 

855=181X75817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290802 

855=181X75818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121472 

855=181X7582 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221233 

855=181X7583 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121489 

855=181X7584 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121496 

855=181X7585 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102303 

855=181X7586 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221240 

855=181X7587 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102310 

855=181X7588 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221257 

855=181X7589 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221264 

855=182X8411 

135,00 € 
























47930 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121502 

855=182X84110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221271 

855=182X84111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221288 

855=182X84113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767318070 

855=182X84114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221295 

855=182X84115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290819 

855=182X84116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290826 

855=182X84117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290833 

855=182X84118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221301 

855=182X8412 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121519 

855=182X8413 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121526 

855=182X8414 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221318 

855=182X8415 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221325 

855=182X8416 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221332 

855=182X8417 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221349 

855=182X8418 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221356 

855=182X8419 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47931 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221530 

855=184X7511 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221547 

855=184X75110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221554 

855=184X75111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221561 

855=184X75112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290857 

855=184X75113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221578 

855=184X75114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221585 

855=184X75115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221592 

855=184X75116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221608 

855=184X75117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221615 

855=184X75118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121533 

855=184X7512 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121540 

855=184X7513 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121557 

855=184X7514 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221622 

855=184X7515 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221639 

855=184X7516 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121564 

855=184X7517 

135,00 € 
























47932 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221646 

855=184X7518 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221653 

855=184X7519 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221660 

855=184X78110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221677 

855=184X78111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221684 

855=184X78112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290864 

855=184X78113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221691 

855=184X78114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221707 

855=184X78115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221714 

855=184X78116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290871 

855=184X78117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290888 

855=184X78118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121571 

855=184X7812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221721 

855=184X7813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221738 

855=184X7814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221745 

855=184X7815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221752 

855=184X7816 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47933 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221769 

855=184X7817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221776 

855=184X7818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221783 

855=184X7819 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221790 

855=184X7881 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221806 

855=184X78810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221813 

855=184X78811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221820 

855=184X78812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221837 

855=184X78813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221844 

855=184X78814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221851 

855=184X78815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221868 

855=184X78816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221875 

855=184X78817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221882 

855=184X78818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221899 

855=184X7882 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221905 

855=184X7883 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121588 

855=184X7884 

135,00 € 
























47934 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221912 

855=184Χ78Κ5 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121595 

855=184Χ78Κ6 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221929 

855=184Χ78Κ7 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221936 

855=184Χ78Κ8 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221943 

855=184Χ78Κ9 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221950 

855=185X7511 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102327 

855=185X75110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767221967 

855=185X75111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221974 

855=185X75112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221981 

855=185X75113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767221998 

855=185X75114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222001 

855=185X75115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222018 

855=185X75116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290895 

855=185X75117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222025 

855=185X75118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121601 

855=185X7512 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47935 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222032 

855=185X7513 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121618 

855=185X7514 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121625 

855=185X7515 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121632 

855=185X7516 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222049 

855=185X7517 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121649 

855=185X7518 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222056 

855=185X7519 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222063 

855=186X9281 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222070 

855=186X92810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222087 

855=186X92811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767318452 

855=186X92812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222094 

855=186X92813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222100 

855=186X92814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222117 

855=186X92815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222124 

855=186X92816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222131 

855=186X92817 

135,00 € 
























47936 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290901 

855=186X92818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222148 

855=186X9282 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121656 

855=186X9283 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121663 

855=186X9284 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121670 

855=186X9285 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121687 

855=186X9286 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222155 

855=186X9287 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222162 

855=186X9288 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222179 

855=186X9289 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222186 

855=187X7481 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222193 

855=187X74810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222209 

855=187X74811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222216 

855=187X74812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222223 

855=187X74813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222230 

855=187X74814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290918 

855=187X74815 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47937 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222247 

855=187X74816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222254 

855=187X74817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222261 

855=187X74818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121694 

855=187X7482 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222278 

855=187X7483 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121700 

855=187X7484 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121717 

855=187X7485 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121724 

855=187X7486 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121731 

855=187X7487 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222285 

855=187X7488 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222292 

855=187X7489 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222308 

855=187X7981 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222315 

855=187X79810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222322 

855=187X79811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222339 

855=187X79812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222346 

855=187X79813 

135,00 € 
























47938 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222353 

855=187X79814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222360 

855=187X79815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222377 

855=187X79816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290925 

855=187X79817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222384 

855=187X79818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121748 

855=187X7982 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121755 

855=187X7983 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121762 

855=187X7984 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222391 

855=187X7985 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121779 

855=187X7986 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222407 

855=187X7987 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222414 

855=187X7988 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222421 

855=187X7989 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222490 

855=188X7911 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222506 

855=188X79110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222513 

855=188X79111 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47939 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222520 

855=188X79112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222537 

855=188X79113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222544 

855=188X79114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222551 

855=188X79115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222568 

855=188X79116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290932 

855=188X79117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121786 

855=188X7912 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121793 

855=188X7913 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121809 

855=188X7914 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121816 

855=188X7915 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121823 

855=188X7916 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222582 

855=188X7917 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121830 

855=188X7918 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222599 

855=188X7919 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222605 

855=189X8481 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222612 

855=189X84810 

135,00 € 
























47940 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222629 

855=189X84811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222636 

855=189X84812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222643 

855=189X84813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222650 

855=189X84814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222667 

855=189X84815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222674 

855=189X84816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222681 

855=189X84817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222698 

855=189X84818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121847 

855=189X8482 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222704 

855=189X8483 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121854 

855=189X8484 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222711 

855=189X8485 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121861 

855=189X8486 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222728 

855=189X8487 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222735 

855=189X8488 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222742 

855=189X8489 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47941 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222759 

855=190X7711 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121878 

855=190X77110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222766 

855=190X77111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222773 

855=190X77112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222780 

855=190X77113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290949 

855=190X77114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222797 

855=190X77115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222803 

855=190X77116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290956 

855=190X77117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222810 

855=190X77118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121885 

855=190X7712 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121892 

855=190X7713 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121908 

855=190X7714 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121915 

855=190X7715 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121922 

855=190X7716 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121939 

855=190X7717 

135,00 € 
























47942 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102334 

855=190X7718 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222827 

855=190X7719 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222834 

855=190X7781 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102341 

855=190X77810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222841 

855=190X77811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222858 

855=190X77812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222865 

855=190X77813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222872 

855=190X77814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767318582 

855=190X77815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222889 

855=190X77816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290963 

855=190X77817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222896 

855=190X77818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121946 

855=190X7782 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121953 

855=190X7783 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121960 

855=190X7784 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767121977 

855=190X7785 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47943 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121984 

855=190X7786 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767121991 

855=190X7787 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122004 

855=190X7788 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222902 

855=190X7789 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290970 

855=190X8481 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222919 

855=190X84810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222926 

855=190X84811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222933 

855=190X84812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222940 

855=190X84813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222957 

855=190X84814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222964 

855=190X84815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767222971 

855=190X84816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767290987 

855=190X84817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767290994 

855=190X84818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222988 

855=190X8482 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767222995 

855=190X8483 

135,00 € 
























47944 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223008 

855=190X8484 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223015 

855=190X8485 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122028 

855=190X8486 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223022 

855=190X8487 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223039 

855=190X8488 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223046 

855=190X8489 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223053 

855=190X9311 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223060 

855=190X93110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223077 

855=190X93111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223084 

855=190X93112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223091 

855=190X93113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223107 

855=190X93114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223114 

855=190X93115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223121 

855=190X93116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223138 

855=190X93117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291007 

855=190X93118 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47945 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223145 

855=190X9312 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223152 

855=190X9313 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223169 

855=190X9314 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223176 

855=190X9315 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122035 

855=190X9316 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122042 

855=190X9317 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223183 

855=190X9318 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223190 

855=190X9319 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223206 

855=191X7881 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223213 

855=191X78810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223220 

855=191X78811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223237 

855=191X78812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223244 

855=191X78813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223251 

855=191X78814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291014 

855=191X78815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223268 

855=191X78816 

135,00 € 
























47946 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291021 

855=191X78817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223275 

855=191X78818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122059 

855=191X7882 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122066 

855=191X7883 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122073 

855=191X7884 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223282 

855=191X7885 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122080 

855=191X7886 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223299 

855=191X7887 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223305 

855=191X7888 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223312 

855=191X7889 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223329 

855=192X7811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223336 

855=192X78110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223343 

855=192X78111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223350 

855=192X78112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223367 

855=192X78113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223374 

855=192X78114 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47947 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223381 

855=192X78115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291038 

855=192X78117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291045 

855=192X78118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223398 

855=192X7812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122097 

855=192X7813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122103 

855=192X7814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223404 

855=192X7815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122110 

855=192X7816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122127 

855=192X7817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223411 

855=192X7818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223428 

855=192X7819 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223480 

855=194X8211 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223497 

855=194X82110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223503 

855=194X82111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223510 

855=194X82112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223527 

855=194X82113 

135,00 € 
























47948 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223534 

855=194X82114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223541 

855=194X82115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223558 

855=194X82116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223565 

855=194X82117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223572 

855=194X82118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223589 

855=194X8212 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122134 

855=194X8213 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122141 

855=194X8214 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223596 

855=194X8215 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122158 

855=194X8216 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223602 

855=194X8217 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223619 

855=194X8218 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223626 

855=194X8219 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122165 

855=195X7811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102358 

855=195X78110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223633 

855=195X78111 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47949 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223640 

855=195X78112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223657 

855=195X78113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223664 

855=195X78114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223671 

855=195X78115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223688 

855=195X78116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223695 

855=195X78117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223701 

855=195X78118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122172 

855=195X7812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122189 

855=195X7813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122196 

855=195X7814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122202 

855=195X7815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122219 

855=195X7816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223718 

855=195X7817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122226 

855=195X7818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223725 

855=195X7819 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223732 

855=195X7881 

135,00 € 
























47950 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122233 

855=195Χ78Κ10 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223749 

855=195Χ78Κ11 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223756 

855=195Χ78Κ12 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223763 

855=195Χ78Κ13 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223770 

855=195Χ78Κ14 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223787 

855=195Χ78Κ15 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223794 

855=195Χ78Κ16 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223800 

855=195Χ78Κ17 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122240 

855=195Χ78Κ18 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122257 

855=195Χ78Κ2 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122264 

855=195Χ78Κ3 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122271 

855=195Χ78Κ4 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122288 

855=195Χ78Κ5 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122295 

855=195Χ78Κ6 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223817 

855=195Χ78Κ7 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122301 

855=195Χ78Κ8 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47951 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122318 

855=195X7889 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223824 

855=195X7911 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291052 

855=195X79110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223831 

855=195X79111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223848 

855=195X79112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223855 

855=195X79113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223862 

855=195X79114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223879 

855=195X79115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223886 

855=195X79116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291069 

855=195X79117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223893 

855=195X79118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122325 

855=195X7912 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223909 

855=195X7913 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122332 

855=195X7914 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122349 

855=195X7915 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122356 

855=195X7916 

135,00 € 
























47952 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223916 

855=195X7917 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122363 

855=195X7918 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223923 

855=195X7919 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223930 

855=200X7981 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223947 

855=200X79810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223954 

855=200X79811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223961 

855=200X79812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767223978 

855=200X79813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223985 

855=200X79814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767223992 

855=200X79815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224005 

855=200X79816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291076 

855=200X79817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224012 

855=200X79818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122370 

855=200X7982 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224029 

855=200X7983 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122387 

855=200X7984 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47953 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122394 

855=200X7985 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122400 

855=200X7986 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122417 

855=200X7987 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224036 

855=200X7988 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122424 

855=200X7989 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224043 

855=208X8911 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102365 

855=208X89110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224050 

855=208X89111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224067 

855=208X89112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224074 

855=208X89113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291083 

855=208X89114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224081 

855=208X89115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224098 

855=208X89116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224104 

855=208X89117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224111 

855=208X89118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122431 

855=208X8912 

135,00 € 
























47954 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122448 

855=208X8913 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122455 

855=208X8914 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122462 

855=208X8915 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122479 

855=208X8916 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224128 

855=208X8917 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122486 

855=208X8918 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224135 

855=208X8919 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224142 

855=210X8981 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102372 

855=210X89810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224159 

855=210X89811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224166 

855=210X89812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224173 

855=210X89813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224180 

855=210X89814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224197 

855=210X89815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224203 

855=210X89816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291090 

855=210X89817 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47955 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224210 

855=210X89818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102389 

855=210X8982 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122493 

855=210X8983 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122509 

855=210X8984 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122516 

855=210X8985 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122523 

855=210X8986 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224227 

855=210X8987 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102396 

855=210X8988 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122530 

855=210X8989 

135,00 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137480 

855Ν=165Χ7214 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137497 

855Ν=174Χ7414 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137503 

855Ν=175Χ7684 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137510 

855Ν=176Χ8084 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137527 

855Ν=180Χ8012 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137534 

855Ν=180Χ8014 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137541 

855Ν=180Χ8016 

227,50 € 
























47956 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137565 

855Ν=181Χ75Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137572 

855Ν=182Χ8414 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137589 

855Ν=184Χ7514 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137596 

855Ν=184Χ7814 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137602 

855Ν=184Χ78Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137619 

855Ν=185Χ7514 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137626 

855Ν=186Χ92Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137633 

855Ν=187Χ74Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137640 

855Ν=187Χ79Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137657 

855Ν=188Χ7914 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137664 

855Ν=189Χ84Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137671 

855Ν=190Χ7714 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137688 

855Ν=190Χ7716 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137695 

855Ν=190Χ77Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137701 

855Ν=190Χ77Κ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137718 

855Ν=190Χ84Κ4 

227,50 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47957 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137725 

855Ν=190Χ9314 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137732 

855Ν=191Χ78Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137749 

855Ν=192Χ7814 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137756 

855Ν=192Χ7816 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767799237 

855Ν=194Χ82Ι 11 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137763 

855Ν=194Χ8214 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137770 

855Ν=194Χ8216 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137787 

855Ν=195Χ7812 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137794 

855Ν=195Χ7814 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137800 

855Ν=195Χ7816 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137817 

855Ν=195Χ78Κ2 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137824 

855Ν=195Χ78Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137831 

855Ν=195Χ78Κ6 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137848 

855Ν=195Χ7914 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137855 

855Ν=200Χ79Κ4 

227,50 € 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137862 

855Ν=208Χ8914 

227,50 € 
























47958 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

446 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

4032767137879 

855Ν=210Χ89Κ4 

227,50 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224289 

856=115Χ37Κ1 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224296 

856=115Χ37Κ10 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224302 

856=115Χ37Κ11 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224319 

856=115Χ37Κ12 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291380 

856=115Χ37Κ13 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224326 

856=115Χ37Κ14 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224333 

856=115Χ37Κ15 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224340 

856=115Χ37Κ16 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291397 

856=115Χ37Κ17 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224357 

856=115Χ37Κ18 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102402 

856=115Χ37Κ2 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224364 

856=115Χ37Κ3 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122714 

856=115Χ37Κ4 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224371 

856=115Χ37Κ5 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102419 

856=115Χ37Κ6 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47959 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224388 

856=115X3787 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102426 

856=115X3788 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224395 

856=115X3789 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122721 

856=115X3811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224401 

856=115X38110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224418 

856=115X38111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224425 

856=115X38112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224432 

856=115X38113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291403 

856=115X38115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224449 

856=115X38116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291410 

856=115X38117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224456 

856=115X38118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102433 

856=115X3812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224463 

856=115X3813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122738 

856=115X3814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224470 

856=115X3815 

135,00 € 
























47960 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102440 

856=115X3816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224487 

856=115X3817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102457 

856=115X3818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224494 

856=115X3819 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122745 

856=130X5111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224500 

856=130X51110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224517 

856=130X51111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224524 

856=130X51112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224531 

856=130X51113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224548 

856=130X51115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224555 

856=130X51116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291427 

856=130X51117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224562 

856=130X51118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122752 

856=130X5112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122769 

856=130X5113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122776 

856=130X5114 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47961 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224579 

856=130X5115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102464 

856=130X5116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122783 

856=130X5117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102471 

856=130X5118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224586 

856=130X5119 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122790 

856=134X5281 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224593 

856=134X52810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224609 

856=134X52811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224616 

856=134X52812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224623 

856=134X52813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224630 

856=134X52814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224647 

856=134X52815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224654 

856=134X52816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224661 

856=134X52817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291434 

856=134X52818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102488 

856=134X5282 

135,00 € 
























47962 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122806 

856=134X5283 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122813 

856=134Χ52Κ4 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122820 

856=134X5285 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122837 

856=134X5286 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767319060 

856=134X5287 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102495 

856=134X5288 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224678 

856=134X5289 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224852 

856=139X5181 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224869 

856=139X51810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224876 

856=139X51811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291441 

856=139X51812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224883 

856=139X51813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224890 

856=139X51814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291458 

856=139X51815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224906 

856=139X51816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224913 

856=139X51817 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47963 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291465 

856=139X51818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122912 

856=139X5182 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224920 

856=139X5183 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122929 

856=139X5184 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122936 

856=139X5185 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122943 

856=139X5186 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224937 

856=139X5187 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102525 

856=139X5188 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224944 

856=139X5189 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224951 

856=142X5011 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224968 

856=142X50110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224975 

856=142X50111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767224982 

856=142X50112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767224999 

856=142X50113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225002 

856=142X50114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291472 

856=142X50115 

135,00 € 
























47964 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225019 

856=142X50116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291489 

856=142X50117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291496 

856=142X50118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122950 

856=142X5012 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767122967 

856=142X5013 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122974 

856=142X5014 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122981 

856=142X5015 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767122998 

856=142X5016 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225026 

856=142X5017 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123001 

856=142X5018 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225033 

856=142X5019 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225040 

856=151X58110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225057 

856=151X58111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225064 

856=151X58112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225071 

856=151X58113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225095 

856=151X58115 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47965 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225101 

856=151X58116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291502 

856=151X58117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291519 

856=151X58118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123025 

856=151X5812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123032 

856=151X5813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123049 

856=151X5814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225118 

856=151X5815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123056 

856=151X5816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225125 

856=151X5817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102532 

856=151X5818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225132 

856=151X5819 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225149 

856=151X5981 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225156 

856=151X59810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225163 

856=151X59811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225170 

856=151X59812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225187 

856=151X59813 

135,00 € 
























47966 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225194 

856=151X59814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225200 

856=151X59815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225217 

856=151X59816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291526 

856=151X59817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291533 

856=151X59818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123070 

856=151X5982 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225224 

856=151X5983 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123087 

856=151X5984 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225231 

856=151X5985 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123094 

856=151X5986 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123100 

856=151X5987 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123117 

856=151X5988 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225248 

856=151X5989 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225309 

856=158X5411 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225316 

856=158X54110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225323 

856=158X54111 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47967 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225330 

856=158X54112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225347 

856=158X54113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291557 

856=158X54115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225354 

856=158X54116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291564 

856=158X54117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225361 

856=158X54118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123124 

856=158X5412 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225378 

856=158X5413 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123131 

856=158X5414 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123148 

856=158X5415 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225385 

856=158X5416 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225392 

856=158X5417 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225408 

856=158X5418 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225415 

856=158X5419 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225422 

856=158X6881 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225439 

856=158X68810 

135,00 € 
























47968 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225446 

856=158X68811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225460 

856=158X68813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291571 

856=158X68814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225477 

856=158X68815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225484 

856=158X68816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225491 

856=158X68817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225507 

856=158X68818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123155 

856=158X6882 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225514 

856=158X6883 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123162 

856=158X6884 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123179 

856=158X6885 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225521 

856=158X6886 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123186 

856=158X6887 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225538 

856=158X6888 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225545 

856=158X6889 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225552 

856=159X5381 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47969 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225569 

856=159X53810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225576 

856=159X53811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225583 

856=159X53812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291588 

856=159X53813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225590 

856=159X53814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291595 

856=159X53815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291601 

856=159X53816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291618 

856=159X53817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225606 

856=159X53818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123193 

856=159X5382 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123209 

856=159X5383 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225613 

856=159X5384 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225620 

856=159X5385 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123216 

856=159X5386 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225637 

856=159X5387 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767828432 

856=159X5388 

135,00 € 
























47970 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225644 

856=159Χ53Κ9 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225651 

856=165X6811 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225668 

856=165X68110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225675 

856=165X68111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225682 

856=165X68112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225699 

856=165X68113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225705 

856=165X68114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225712 

856=165X68115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225729 

856=165X68116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291625 

856=165X68117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291632 

856=165X68118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225736 

856=165X6812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225743 

856=165X6813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123223 

856=165X6814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123230 

856=165X6815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123247 

856=165X6816 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47971 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225750 

856=165X6817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123254 

856=165X6818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225767 

856=165X6819 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225774 

856=166X7081 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225781 

856=166X70810 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225798 

856=166X70812 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225804 

856=166X70813 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225811 

856=166X70814 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291649 

856=166X70815 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225828 

856=166X70816 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291656 

856=166X70817 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291663 

856=166X70818 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767102549 

856=166X7082 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225835 

856=166X7083 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123261 

856=166X7084 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225842 

856=166X7085 

135,00 € 
























47972 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123278 

856=166X7086 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123285 

856=166X7087 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102556 

856=166X7088 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225859 

856=166X7089 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225941 

856=168X7011 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225958 

856=168X70110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225965 

856=168X70111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767225972 

856=168X70112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225989 

856=168X70113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767225996 

856=168X70114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226009 

856=168X70115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767226016 

856=168X70116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767291670 

856=168X70117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767291687 

856=168X70118 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102563 

856=168X7012 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226023 

856=168X7013 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47973 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123292 

856=168X7014 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767226030 

856=168X7015 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102570 

856=168X7016 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226047 

856=168X7017 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767102587 

856=168X7018 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767226054 

856=168X7019 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123308 

856=170X6511 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767226061 

856=170X65110 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226078 

856=170X65111 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226085 

856=170X65112 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226092 

856=170X65113 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767226108 

856=170X65114 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767226115 

856=170X65115 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226122 

856=170X65116 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226139 

856=170X65117 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226146 

856=170X65118 

135,00 € 
























47974 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123315 

856=170X6512 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123322 

856=170X6513 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123339 

856=170X6514 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123346 

856=170X6515 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123353 

856=170X6516 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123360 

856=170X6517 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123377 

856=170X6518 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767226153 

856=170X6519 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226160 

856=170Χ65Κ1 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226177 

856=170Χ65Κ10 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226184 

856=170Χ65Κ11 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767226191 

856=170Χ65Κ12 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767226207 

856=170Χ65Κ13 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226214 

856=170Χ65Κ14 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226221 

856=170Χ65Κ15 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767226238 

856=170Χ65Κ16 

135,00 € 
























Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47975 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767226245 

856=170Χ65Κ18 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123384 

856=170Χ65Κ2 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123391 

856=170Χ65Κ3 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123407 

856=170Χ65Κ4 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123414 

856=170Χ65Κ5 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123421 

856=170Χ65Κ6 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123438 

856=170Χ65Κ7 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 
ΑΠΛΟ 

4032767123445 

856=170Χ65Κ8 

135,00 € 

451 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΓΑΝΤΙ 

ΑΠΛΟ 

4032767123452 

856=170Χ65Κ9 

135,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123636 

857=199Χ82Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647514 

857=199Χ82ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123643 

857=202X741 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647521 

857=202Χ741Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123650 

857=203X831 

150,00 € 






















47976 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647538 

857=203Χ83ΕΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123667 

857=203X851 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647545 

857=203Χ85ΕΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123674 

857=205X808 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647552 

857=205Χ80ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123681 

857=205Χ81Ε 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767291700 

857=205Χ81ΕΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123698 

857=205Χ81Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647569 

857=205Χ81ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123704 

857=206Χ76Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647576 

857=206Χ76ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123711 

857=206X801 

150,00 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47977 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647583 

857=206Χ801Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123728 

857=206Χ85Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647590 

857=206X85ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123735 

857=206Χ87Ε 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647606 

857=206Χ871Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123742 

857=207X861 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647613 

857=207Χ861Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123759 

857=208X851 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647620 

857=208Χ85ΕΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123766 

857=209Χ86Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647637 

857=209Χ86ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123780 

857=211X881 

150,00 € 




















47978 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647644 

857=211Χ88ΕΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123803 

857=212Χ83Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123810 

857=212Χ86Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647651 

857=212Χ86ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123827 

857=212X931 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647668 

857=212Χ93ΕΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123834 

857=213Χ85Ε 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647675 

857=213Χ851Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123841 

857=214X821 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647682 

857=214Χ821Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123858 

857=214Χ90Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647699 

857=214Χ90ΚΤ 

150,00 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47979 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123865 

857=215X838 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647705 

857=215Χ838Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123872 

857=215X888 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647712 

857=215Χ888Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123889 

857=215X938 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647729 

857=215Χ938Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123896 

857=218X838 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647736 

857=218Χ838Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123902 

857=218X851 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647743 

857=218Χ85ΕΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123919 

857=218X858 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647750 

857=218Χ858Τ 

150,00 € 




















47980 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123926 

857=220X911 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647767 

857=220Χ91ΕΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123933 

857=221Χ81Ε 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647774 

857=221Χ81ΕΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123940 

857=222X848 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647781 

857=222Χ848Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123957 

857=225X828 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647798 

857=225Χ828Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123964 

857=228X841 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647804 

857=228Χ841Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123971 

857=228X881 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647811 

857=228Χ881Τ 

150,00 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47981 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123988 

857=228X898 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647828 

857=228Χ898Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767123995 

857=230X938 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647835 

857=230Χ938Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124008 

857=232X941 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647842 

857=232Χ941Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124015 

857=238X921 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647859 

857=238Χ921Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124022 

857=244X948 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647866 

857=244Χ948Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124039 

858=165X721 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647873 

858=165Χ721Τ 

150,00 € 




















47982 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767102617 

858=167X728 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647880 

858=167Χ728Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124046 

858=174X741 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647897 

858=174Χ741Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124053 

858=175X768 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647903 

858=175Χ768Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124060 

858=176X808 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647910 

858=176Χ808Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124077 

858=180X801 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647927 

858=180Χ801Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124091 

858=181X758 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647934 

858=181Χ758Τ 

150,00 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47983 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767226399 

858=182X841 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647941 

858=182Χ841Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124107 

858=184X751 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647958 

858=184Χ751Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767226429 

858=184X781 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647965 

858=184Χ781Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124114 

858=184Χ78Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647972 

858=184Χ78ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124121 

858=185X751 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647989 

858=185Χ751Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124138 

858=186Χ92Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767647996 

858=186Χ92ΚΤ 

150,00 € 




















47984 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124145 

858=187X748 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648009 

858=187Χ748Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124152 

858=187X798 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648016 

858=187Χ798Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124169 

858=188X791 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648023 

858=188Χ791Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124176 

858=189X848 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648030 

858=189Χ848Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124183 

858=190Χ77Ε 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648047 

858=190Χ77ΕΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124190 

858=190X778 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648054 

858=190Χ778Τ 

150,00 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47985 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124206 

858=190X848 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648061 

858=190Χ848Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767226443 

858=190X931 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648078 

858=190Χ931Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124213 

858=191X788 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648085 

858=191Χ788Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124220 

858=192X781 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648092 

858=192Χ781Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124237 

858=194X821 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648108 

858=194Χ821Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124244 

858=195X781 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648115 

858=195Χ781Τ 

150,00 € 




















47986 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124251 

858=195Χ78Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648122 

858=195Χ78ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124268 

858=195X791 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648139 

858=195Χ791Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124275 

858=200Χ79Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648146 

858=200Χ79ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124282 

858=208X891 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648153 

858=208Χ891Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124299 

858=210Χ89Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648160 

858=210Χ89ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124305 

859=115Χ37Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648177 

859=115Χ37ΚΤ 

150,00 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47987 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124312 

859=115X381 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648184 

859=115Χ381Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124329 

859=130X511 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648191 

859=130Χ511Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124336 

859=134Χ52Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648207 

859=134Χ52ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124367 

859=139Χ51Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648214 

859=139Χ51ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124374 

859=142X501 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648221 

859=142Χ501Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124381 

859=151X581 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124398 

859=151Χ59Κ 

150,00 € 




















47988 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124404 

859=158X541 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767430925 

859=158Χ541Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124411 

859=158Χ68Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767430932 

859=158Χ68ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124428 

859=159Χ53Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767430949 

859=159Χ53ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124435 

859=165X681 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648238 

859=165Χ681Τ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124442 

859=166Χ70Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767430956 

859=166Χ70ΚΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124459 

859=168X701 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648245 

859=168Χ701Τ 

150,00 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47989 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124466 

859=170Χ65Ε 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648252 

859=170Χ65ΕΤ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767124473 

859=170Χ65Κ 

150,00 € 

265 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

4032767648269 

859=170Χ65ΚΤ 

150,00 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767116034 

8Ε38=6-17 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767116041 

8Ε38=6-17 1/4 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767116058 

8Ε38=6-17 3/4 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767116065 

8Ε38=6-18 1/4 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767116072 

8Ε38=6-Κ7 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767116089 

8Ε38=6-Κ7 1/4 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767116096 

8Ε38=6-Κ7 3/4 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767116102 

8Ε38=6-Ρ8 1/4 

1.787,50 € 




















47990 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767133482 

8Ε39=6-17 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767133499 

8Ε39=6-17 1/4 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767116263 

8Ε39=6-Ι 7 3/4 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767133505 

8Ε39=6-Ι 8 1/4 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767116270 

8Ε39=6-Κ7 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767133512 

8Ε39=6-Κ7 1/4 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767116287 

8Ε39=6-Κ7 3/4 

1.787,50 € 

442 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΠΑΛΑΜΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ 

ΑΠΛΗ 

4032767133529 

8Ε39=6-Κ8 1/4 

1.787,50 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Δίάψορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293000304 

344, Ε 5υρΓθΐτΐθ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 2 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293015810 

472, Η3ΠΤΐοηγ 5ΜΚ ΡΙυε, 
Μαστός Σιλικόνης, Νο 10 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293015889 

473, Η3πηοηγ5ΝΚ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 3 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

643293015919 

473, Η3πηοηγ5ΝΚ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 6 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάψορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

643293015988 

473, Η3πηοηγ5ΝΚ, Μαστός 
Σιλικόνης, Νο 13 

92,78 € 





















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47991 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

508 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 

ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

4032767084678 

13Ε202=50 

785,00 € 

508 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 

ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

4032767084661 

13Ε202=60 

785,00 € 

507 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

4032767209101 

757135 

270,00 € 

509 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΑΡΠΟΥ 

4032767084685 

1,3Ε+206 

889,00 € 

509 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΑΡΠΟΥ 

4032767083503 

10517 

889,00 € 

509 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΑΡΠΟΥ 

4032767083442 

1051=40 

134,80 € 

509 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΑΡΠΟΥ 

4032767083459 

1051=45 

134,80 € 

509 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΑΡΠΟΥ 

4032767083466 

1051=50 

134,80 € 

509 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΑΡΠΟΥ 

4032767083473 

1051=54 

134,80 € 

359 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΚΑΛΩΔΙΑ 

ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

4032767306299 

13Ε129=0100 

72,00 € 


















47992 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

359 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΚΑΛΩΔΙΑ 

ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

4032767084456 

13Ε129=01000 

72,00 € 

359 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

4032767084463 

13Ε129=5300 

72,00 € 

359 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

4032767084470 

13Ε129=0600 

72,00 € 

506 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΠΑΦΕΣ (ΖΕΥΓΟΣ) 

4032767640218 

757Β35=0 

71,10 € 

506 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΠΑΦΕΣ (ΖΕΥΓΟΣ) 

4032767143368 

757Β35=1 

71,10 € 

506 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΠΑΦΕΣ (ΖΕΥΓΟΣ) 

4032767143375 

757Β35=3 

71,10 € 

505 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΘΗΚΗ 

4032767114474 

757Ζ184=1 

64,00 € 

505 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΘΗΚΗ 

4032767209392 

757Ζ184=1-1 

64,00 € 

505 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΘΗΚΗ 

4032767209408 

757Ζ184=1-2 

64,00 € 

505 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΘΗΚΗ 

4032767286669 

757Ζ184=1-3 

64,00 € 

505 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΘΗΚΗ 

4032767114481 

757Ζ184=2 

64,00 € 



















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47993 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

505 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΘΗΚΗ 

4032767114528 

757Ζ190=1 

64,00 € 

505 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΘΗΚΗ 

4032767209446 

757Ζ190=1-1 

64,00 € 

505 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΘΗΚΗ 

4032767209453 

757Ζ190=1-2 

64,00 € 

505 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΘΗΚΗ 

4032767286690 

757Ζ190=1-3 

64,00 € 

505 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΘΗΚΗ 

4032767114535 

757Ζ190=2 

64,00 € 

508 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 

ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

4032767160006 

1,3Ε+207 

70,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4032767083992 

480Ρ61=00000 Κ ΜΟΤΙΙ5 

1.080,00 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4032767818006 

480Ρ61=00000 Χ ΜΟΤΙΙ5 

1.080,00 € 

515 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΑΞΟΝΑΣ 

ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Α3 ΤΙΤΑΝΙΟ 

5210077016056 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ. ΑΞΟΝΑΣ 

ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, Α3 ΤΙΤΑΝΙΟ 

295,00 € 

234 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΚΝΗΜΗΣ 

Η ΜΗΡΟΥ 

5210077016063 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΚΝΗΜΗΣ Η 

ΜΗΡΟΥ 

373,00 € 


















47994 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275241753 

Πρόθεση Αγποθπβ 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 11 25Ν 17 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116402 

Πρόθεση Αγποθγιβ 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 Ι ΐ 25Ν 13 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

4026275116419 

Πρόθεση Αιποθη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 Ι ΐ 25Ν 14 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275241739 

Πρόθεση Αιποθη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 11 25Ν 15 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

4026275241746 

Πρόθεση Αιποθη3 400 

Ν3ΐυΓ3 ΧΐΓ3 11 25Ν 16 

92,78 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027013641 

Στηθόδεσμος ΑιίιίθΙΙθ \Λ/Β 
1087 όΚ/πυ 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150086 

Στηθόδεσμος Ειηιηγ 5Β 

44131 γο ηό/οί-ννή 75Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150147 

Στηθόδεσμος Ειηιηγ 5Β 

44131 γο ηά/οί-ννή 75Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150093 

Στηθόδεσμος Ειηιηγ 5Β 

44131 γο ηό/οί-ννή 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150154 

Στηθόδεσμος Ειηιηγ 5Β 

44131 γο ηά/οί-ννή 80Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150215 

Στηθόδεσμος Ειηιηγ 5Β 

44131 γο ηά/οί-ννή 800 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150109 

Στηθόδεσμος Ειηιηγ 5Β 

44131 γο ηά/οί-ννή 85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150161 

Στηθόδεσμος Ειηιηγ 5Β 

44131 γο ηά/οί-ννή 85Β 

53,61 € 





















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47995 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150222 

Στηθόδεσμος Ειηιηγ 5Β 

44131 ι-ο ηό/οί-ννή 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150116 

Στηθόδεσμος Ειηιηγ 5Β 

44131 ι-ο ηό/οί-ννή 90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150178 

Στηθόδεσμος ΕπΊπτγ 5Β 

44131 ι-ο πά/οί-ννή 90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150239 

Στηθόδεσμος Ειηιηγ 5Β 

44131 ι-ο ηό/οί-ννή 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150123 

Στηθόδεσμος Ειηιηγ 5Β 

44131 ι-ο ηά/οί-ννή 95Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150185 

Στηθόδεσμος Επ-πηγ 5Β 

44131 ι-ο ηό/οί-ννή 95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275150246 

Στηθόδεσμος Ειηιηγ 5Β 

44131 ι-ο ηό/οί-ννή 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142500 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ 100Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142609 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ 100Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142692 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ 1000 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142517 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ 105Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142616 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ 105Β 

53,61 € 




















47996 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142524 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ 110Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142623 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ 110Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142531 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 Βΐ3θΙ< 115Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142654 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ80Θ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142975 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 
44114 Βΐ3θΚ80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142470 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ85Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142579 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142661 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 Βΐ3θΚ 850 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142982 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 Βΐ3θΚ85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142487 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ90Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142586 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ90Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142678 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 
44114 Βΐ3θΚ 900 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47997 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275143484 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 ΒΙβοΚ 90ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142593 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 ΒΙ30Κ95Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142685 

Στηθόδεσμος Ι5300Γ3 5Β 
44114 Βΐ3θΚ 950 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275143491 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 ΒΙβοΚ 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275142463 

Στηθόδεσμος Ι$300Γ3 5Β 
44114 όΐ3θΚ 80Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027013658 

Στηθόδεσμος ΑιίιίθΙΙθ \Λ/Β 
1087 όΚ/ηυ 1000 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275241395 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 

Ιί.ηυ 100Α 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275241401 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 
Ιί.ηυ 100Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022468 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 
Ιί.ηυ 750 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275022499 

Στηθόδεσμος Μ3Γ3 5Β 1150 
Ιί.ηυ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275025841 

Στηθόδεσμος Ν3ηογ 5Β 1151 
Ιί.ηυ 900 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

7445027013788 

Στηθόδεσμος ΑηηθΙΙθ \Ν Β 
1087 όΚ/ηυ 90Ε 

53,61 € 




















47998 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275025933 

Στηθόδεσμος Ν3πεγ5Β 1151 
Ιί.ηυ 85ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275025926 

Στηθόδεσμος Ν3πεγ5Β 1151 
Ιί.ηυ 80ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275025803 

Στηθόδεσμος Ν3ηογ5Β 1151 

Ιί.ηυ 100Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275025773 

Στηθόδεσμος Ν3ηογ5Β 1151 
Ιί.ηυ 85Β 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275094335 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 \Λ/Β 

43899 ηυάθ 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066349 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ3 5Β 

43981 όί3θί< 95ϋ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

4026275066080 

Στηθόδεσμος Κ3 γΙ 3 5Β 43979 
ηυάθ 75ϋ 

53,61 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006482 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ 

0Ι355Ϊ0, 10274-01 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006499 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ 

0135510, 10274-02 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006505 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ 

0Ι355Ϊ0, 10274-03 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006512 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ 

013 551ο, 10274-04 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006529 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ 

013 551ο, 10274-05 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006536 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ 

0Ι355Ϊ0, 10274-06 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006543 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ 

Οί355ίο, 10274-07 

92,78 € 






















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


47999 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006550 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 

0135510, 10274-08 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006567 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 

0135510, 102 74-09 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006574 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 

0135510, 102 74-10 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006581 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 

0135510, 102 74-11 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006598 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 

0135510, 102 74-12 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003005997 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 Ι_ί§Τιΐ, 
10242-00 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006000 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 Ι_ί@Τιί, 
10242-01 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006017 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 Ι_ί§Τιί, 
10242-02 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006024 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Ι_ί§Τιί, 

10242-03 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006031 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Εί§Ηΐ, 

10242-04 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006048 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Εί§ήΙ, 

10242-05 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006055 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Ι_ί@Τιί, 
10242-06 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006062 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Ι_ί§Τιΐ, 
10242-07 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006079 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Εί§ήΙ, 

10242-08 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006086 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Εί§Ηΐ, 

10242-09 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006093 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Εί§ήΙ, 

10242-10 

92,78 € 
























48000 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006109 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Εί§ήΙ, 

10242-11 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006116 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Εί§Ηΐ, 
10242-12 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006123 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Ι_ΐ§ήΐ, 
10242-13 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006130 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Εί§Ηΐ, 

10242-14 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006147 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ υ§ήΐ, 

10242-15 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006154 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Εί§ήΙ, 

10242-16 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006161 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ Εί§ήΙ, 
10242-17 

92,78 € 

5 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα->ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0876003006178 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ ϋ§ήΐ, 
10242-18 

92,78 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018384 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒ0 - 5οίΙ 503ρθ Τ-δήίιΊ 515- 

75ΑΑ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018377 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒ0 - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

75Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018391 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒ0 - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-5ήϊΓΐ 515- 

75Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018407 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒ0 - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΝιΊ 515- 

750-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018421 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒ0 - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

80ΑΑ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018414 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-5ήϊΓΐ 515- 

80Α-ΒΕ 

53,61 € 






















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48001 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018438 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-$ήίιΊ 515- 

80Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018445 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίιΊ 515- 

800-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018469 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίιΊ 515- 

85ΑΑ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018452 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίιΊ 515- 

85Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018476 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-5ήΪΓΐ 515- 

85Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018483 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίιΊ 515- 

850-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018506 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

90ΑΑ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018490 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίτΙ 515- 

90Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018513 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίτΙ 515- 

90Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018520 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δήίΓΐ 515- 

900-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018544 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εΗίτΙ 515- 

95ΑΑ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018537 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εΗιιΊ 515- 

95Α-ΒΕ 

53,61 € 




















48002 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018551 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

95Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018575 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

100ΑΑ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018568 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δήίιΊ 515- 

100Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018582 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

100Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012961 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-5ήϊΓΐ 515- 

75ΑΑ-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012954 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-ϊήίΓΐ 515- 

75Α-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012978 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

75Β-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012985 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-ϊήίτΙ 515- 

750-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013005 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-ϊήίΓΐ 515- 

80ΑΑ-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012992 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

80Α-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013012 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-ϊήίΓΐ 515- 

80Β-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013029 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-ϊήίΓΐ 515- 

800-ΒΚ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48003 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013043 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-$ήίιΊ 515- 

85ΑΑ-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013036 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίιΊ 515- 

85Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013050 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίιΊ 515- 

85Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013067 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίιΊ 515- 

850-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013081 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-5ήΪΓΐ 515- 

90ΑΑ-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013074 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίιΊ 515- 

90Α-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013098 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

90Β-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013104 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίτΙ 515- 

900-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013128 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίτΙ 515- 

95ΑΑ-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013111 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δήίΓΐ 515- 

95Α-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013135 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εΗίτΙ 515- 

95Β-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013159 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εΗιιΊ 515- 

100ΑΑ-ΒΚ 

53,61 € 




















48004 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013142 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

100Α-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013166 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

100Β-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012657 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δήίιΊ 515- 

75ΑΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012640 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

75ΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012664 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-5ήϊΓΐ 515- 

75Β-ΧΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012671 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-ϊήίΓΐ 515- 

750-ΝΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012695 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

80ΑΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012688 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-ϊήίτΙ 515- 

80ΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012701 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-ϊήίΓΐ 515- 

80ΒΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012718 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

800-ΝΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012732 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-ϊήίΓΐ 515- 

85ΑΑ-\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012725 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-ϊήίΓΐ 515- 

85ΑΛΛ/Η 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48005 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012749 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-$ήίιΊ 515- 

85ΒΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012756 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίιΊ 515- 

850-ΝΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012770 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίιΊ 515- 

90ΑΑ-\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012763 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίιΊ 515- 

90Α-\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012787 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-5ήΪΓΐ 515- 

90ΒΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012794 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίΓΐ 515- 

900-ΝΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012817 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εήίΓΐ 515- 

95ΑΑ-\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012800 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίτΙ 515- 

95Α-\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012824 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δΗίτΙ 515- 

95ΒΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012848 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-δήίΓΐ 515- 

100ΑΑ-ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012831 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εΗίτΙ 515- 

100Α-\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679012855 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - 5οίΙ 5ή3ρθ Τ-εΗιιΊ 515- 

100Β-ΝΛ/Η 

53,61 € 




















48006 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013388 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-75Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013173 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-75ΑΑ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013180 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-75Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013197 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-750-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013203 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-80Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013210 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-80ΑΑ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013227 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-80Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013234 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-800-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013241 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-85Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013258 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-85ΑΑ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013265 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-85Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013272 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-850-ΒΕ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48007 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013289 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-90Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013296 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553 §θ 525-90ΑΑ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013302 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553 §θ 525-90Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013319 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-900-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013326 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553 §θ 525-95Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013333 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-95ΑΑ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013340 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0-Μ35538Θ 525-95Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013357 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553 §θ 525-100Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013364 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-100ΑΑ- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679013371 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-100Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021047 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-75Α-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021030 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-75ΑΑ-ΒΚ 

53,61 € 




















48008 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021054 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-75Β-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021061 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-750-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021085 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-80Α-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021078 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-80ΑΑ-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021092 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-80Β-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021108 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-800-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021122 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-85Α-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021115 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-85ΑΑ-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021139 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-85Β-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021146 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-850-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021160 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-90Α-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021153 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-90ΑΑ-ΒΚ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48009 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021177 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-90Β-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021184 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553 §θ 525-900-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021207 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553 §θ 525-95Α-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021191 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-95ΑΑ-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021214 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553 §θ 525-95Β-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021238 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-100Α-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021221 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553 §θ 525-100ΑΑ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749021245 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553 §θ 525-100Β-ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016105 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-75ΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016099 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-75ΑΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016112 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-75ΒΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016129 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-75ΘΛΛ/Η 

53,61 € 




















48010 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016143 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-80ΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016136 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-80ΑΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016150 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-80Β-\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016167 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-80ΘΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016181 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-85ΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016174 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553βθ 525-85ΑΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016198 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-85Β-1Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016204 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-85ΘΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016228 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-90ΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016211 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-90ΑΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016235 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-90Β-\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016242 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-90ΘΛΛ/Η 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48011 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016266 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-95ΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016259 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-95ΑΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016273 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-95ΒΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016297 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-100ΑΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016280 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ3553§θ 525-100ΑΑ- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016303 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Μ35538Θ 525-100ΒΛΛ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003209 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-70Α-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003216 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ί3άγ Κθ5θ 103-70Β-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003223 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-700-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001441 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-75Α-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010050 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-75ΑΑ-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001496 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-75Β-ΒΕ 

52,67 € 




















48012 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001540 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-750-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001595 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι 30γ Κθ5θ 103-75Ρ-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001458 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-80Α-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010104 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-80ΑΑ-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001502 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-80Β-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001557 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-800-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001601 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-80Ρ-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003230 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-80ϋϋ- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001465 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85Α-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010159 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85ΑΑ-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001519 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85Β-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001564 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-850-ΒΕ 

52,67 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48013 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001618 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-850-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003247 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι_30γ Κθ5θ 103-85ϋ0- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022792 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-8500ϋ- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001472 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Α-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811691020181 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90ΑΑ-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001526 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Β-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001571 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-900-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001625 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Ρ-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003254 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90ϋϋ- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022808 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90ϋ0ϋ- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001489 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95Α-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811691020198 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95ΑΑ-ΒΕ 

52,67 € 




















48014 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001533 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95Β-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001588 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι 30γ Κθ5θ 103-950-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464001632 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- 1 30γ Κθ5θ 103-95Ρ-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003261 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95ϋϋ- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022815 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95ϋ0ϋ- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749028664 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-100Α-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811691020204 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-100ΑΑ- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003278 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-100Β-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003285 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1000-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003292 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-100Ρ-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003308 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1000ϋ- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022822 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-10000ϋ- 

ΒΕ 

52,67 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48015 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749028671 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-105Α-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749028688 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι 30γ Κθ5θ 103-105Β-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003315 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1050-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003322 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1050-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003339 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-10500- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022839 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΐ3άγ Κθ5θ 103-105000- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811691020211 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1100-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811691020235 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-ΙΙΟϋ-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811691020259 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-ΠΟΟϋ- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811691020273 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-110000- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811691020228 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1150-ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811691020242 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1150-ΒΕ 

52,67 € 




















48016 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811691020266 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-11500- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811691020280 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι_30γ Κθ5θ 103-115000- 

ΒΕ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011729 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-70Α-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011736 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-70Β-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011743 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-700-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011521 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-75Α-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011576 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-75Β-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011620 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-750-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011675 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-750-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011538 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-80Α-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011583 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-80Β-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011637 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-800-ΒΚ 

52,67 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011682 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-80Ρ-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011750 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι_30γ Κθ5θ 103-80ϋϋ- 

ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011545 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85Α-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011590 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85Β-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011644 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-850-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011699 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85Ρ-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011767 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85ϋ0- 

ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022891 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85ϋ00- 

ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011552 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Α-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011606 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Β-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011651 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-900-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011705 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Ρ-ΒΚ 

52,67 € 




















48018 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011774 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90ϋϋ- 

ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022907 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι_30γ Κθ5θ 103-9000Ρ- 

ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011569 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95Α-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011613 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95Β-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011668 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-950-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011712 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95Ρ-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011781 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95ϋ0- 

ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022914 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95ϋ0ϋ- 

ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749028695 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-100Α-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011798 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-100Β-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011804 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1000-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011811 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-100Ρ-ΒΚ 

52,67 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48019 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011828 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι_30γ Κθ5θ 103-10000- 

ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022921 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι_30γ Κθ5θ 103-100000- 

ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749028701 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-105Α-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749028718 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-105Β-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011835 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1050-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011842 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-105ϋ-ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027011859 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-10500- 

ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022938 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-105000- 

ΒΚ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015757 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-70Α-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015764 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-70Β-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015771 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-700-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015788 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-75Α-00 

52,67 € 




















48020 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015795 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-75Β-ΘΟ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015801 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι 30γ Κθ5θ 103-750-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015818 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-750-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015825 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-80Α-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015832 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-80Β-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015849 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-800-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015856 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-800-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015863 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-800Ρ- 

00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015870 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85Α-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015887 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85Β-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015894 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-850-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015900 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85Ρ-00 

52,67 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48021 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015917 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85ϋ0- 

00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015924 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι 30γ Κθ5θ 103-90Α-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015931 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Β-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015948 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Β-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015955 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Β-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015962 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Β-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015979 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Β-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015986 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ί3άγ Κθ5θ 103-90Β-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679015993 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Β-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016006 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Β-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016013 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Β-00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016020 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-100Β- 

00 

52,67 € 




















48022 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016037 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1000- 

00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016044 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι_30γ Κθ5θ 103-ΙΟΟϋ- 

00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016051 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ι3άγ Κθ5θ 103-ΙΟΟϋϋ- 

00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016068 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1050- 

00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016075 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1050- 

00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679016082 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1050- 

00 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003346 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-70Α-1Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003407 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-70ΒΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003476 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-700ΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003353 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-75ΑΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003414 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-75ΒΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003483 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-750ΛΛ/Η 

52,67 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48023 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003551 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-75ϋ-\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003360 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι 30γ Κθ5θ 103-80Α-\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003421 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-80ΒΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003490 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-800ΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003568 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-80ϋ-\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003629 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-80ϋϋ- 

\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003377 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85ΑΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003438 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ί3άγ Κθ5θ 103-85ΒΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003506 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-850ΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003575 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-85ϋ-\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003636 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-850ϋ- 

\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022846 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-8500ϋ- 

\Λ/Η 

52,67 € 




















48024 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003384 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90Α-1Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003445 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι 30γ Κθ5θ 103-90ΒΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003513 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-900ΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003582 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90ΡΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003643 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-90ϋϋ- 

\Λ/ Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022853 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-900ϋϋ- 

\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003391 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95ΑΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003452 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95ΒΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003520 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-950ΛΛ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003599 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-95ϋ-\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003650 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-950ϋ- 

\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022860 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-9500ϋ- 

νΥΗ 

52,67 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48025 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749028633 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι_30γ Κθ5θ 103-100Α- 

\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003469 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ι_30γ Κθ5θ 103-100Β- 

\Λ/ Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003537 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ί3άγ Κθ5θ 103-1000- 

νν Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003605 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-100ϋ- 

\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003667 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-ΙΟΟϋϋ- 

\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022877 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-ΙΟΟΟϋϋ- 

\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749028640 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-105Α- 

ννΗ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749028657 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-105Β- 

\Λ/ Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003544 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1050- 

ννΗ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003612 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1050- 

ννΗ 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464003674 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-1050ϋ- 

\Λ/Η 

52,67 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749022884 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ι3άγ Κθ5θ 103-10500ϋ- 

νΥΗ 

52,67 € 




















48026 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679018574 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-Χ5-Α/Β-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679018581 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ιθίειπθ 110-Χ5-Θ/Ρ-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679018598 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-Χ5-Ε/Ρ-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001548 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίίΐΐΓθ 110-5-Α/Β-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001593 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-5-Θ/ϋ-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018063 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-5-Ε/Ρ-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001555 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-Μ-Α/Β-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001609 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-Μ-Θ/ϋ-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018070 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίίΐΐΓθ 110-Μ-Ε/Ρ-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001562 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-1-Α/Β-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001616 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίειίΓθ 110-1-Θ/ϋ-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018087 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθϊειίΓθ 110-1-Ε/Ρ-ΒΕ 

42,33 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48027 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001579 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίίΐΐΓθ 110-ΧΙ-Α/Β-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001623 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-ΧΙ-Θ/ϋ-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018094 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-ΧΙ-Ε/Ρ-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001586 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίίυΓθ 110-ΧΧΙ-Α/Β-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001630 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίειίΓθ 110-ΧΧΙ-Θ/ϋ-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027018100 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίίΐΐΓθ 110-ΧΧΙ-Ε/Ρ-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679018604 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίίΐΐΓθ 110-Χ5-Α/Β-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679018611 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίειίΓθ 110-Χ5-0/Ρ-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679018628 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίίΐΐΓθ 110-Χ5-Ε/Ρ-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010630 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-5-Α/Β-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010685 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίδυΓθ 110-5-Θ/ϋ-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027019664 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ιθιϊιιγθ 110-5-Ε/Ρ-ΒΚ 

42,33 € 




















48028 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010647 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-Μ-Α/Β-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010692 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-Μ-Θ/ϋ-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027019671 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-Μ-Ε/Ρ-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010654 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-1-Α/Β-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010708 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-1-Θ/ϋ-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027019688 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-1-Ε/Ρ-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010661 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-ΧΙ-Α/Β-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010715 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-Χί-Θ/ϋ-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027019695 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-ΧΙ-Ε/Ρ-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010678 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-ΧΧΙ-Α/Β-ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010722 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ ΙΙΟ-ΧΧΙ-Θ/ϋ- 

ΒΚ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027019701 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-ΧΧΙ-Ε/Ρ-ΒΚ 

42,33 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48029 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016625 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίίΐΐΓθ 110-1-Α/Β-6Κ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749025595 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-5-Α/Β-ΒΕ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749025625 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΙθίευΓθ 110-ΧΙ-Α/Β-ΒΙ 

42,33 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017035 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-75Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017042 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-750-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015338 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-75ϋ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017059 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-80Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015345 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-800-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015352 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-780Ρ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015369 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-80Ε-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017066 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-85Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017073 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-85Β-ΒΕ 

53,61 € 




















48030 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015376 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-850-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015383 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-85Ρ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015390 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-85Ε-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017080 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-90Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017097 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-90Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015406 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-900-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015413 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-90Ρ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015420 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-90Ε-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017103 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-95Α-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017110 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-95Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015437 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-950-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015444 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-95Ρ-ΒΕ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48031 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015451 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-95Ε-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017127 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-100Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015468 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-1000-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015475 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-ΙΟΟϋ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015482 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-100Ε-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017134 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-105Β-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015499 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-1050-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015505 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΘ- Κογ3ΐ 509-105Ρ-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027015512 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής- 
ΑΒΟ - Κογ3ΐ 509-105Ε-ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464007252 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΡθίίΙ Τ-5ήίιΊ 105-70Α- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464007221 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ρθΐϊί Τ-5ΗΪΠ 105-70ΑΑ- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464007283 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΡθΙίΙΤ-δήίΠ 105-70Β- 

ΒΕ 

53,61 € 




















48032 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464007313 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΡθΙίΙ Τ-δήίΓΐ 105-700- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464007269 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΓΐ 105-75Α- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464007238 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΓΐ 105-75ΑΑ- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464007290 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΓΪ 105-75Β- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464007320 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΝΠ 105-750- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464007276 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΠ 105-80Α- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464007245 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΓΪ 105-80ΑΑ- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464007306 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΠ 105-80Β- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0871464007337 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΠ 105-800- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001142 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΓΪ 105-85Α- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001135 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΠ 105-85ΑΑ- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003001159 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΠ 105-85Β- 

ΒΕ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48033 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003007267 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΡθίίΙ Τ-5ήίιΊ 105-850- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003007229 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ΡθίίΙ Τ-5ήίιΊ 105-90Α- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003007212 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ρθΐϊΐ Τ-5Ηϊι-ί 105-90ΑΑ- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003007243 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ΡθίίΙ Τ-5Ηϊΐ"ί 105-90Β- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003007274 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθίίΙ Τ-5ήίιΊ 105-900- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003007236 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθίίΙ Τ-5ΗϊΓΐ 105-95Α- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003007250 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΪΊΪΓΪ 105-95Β- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003007281 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5Ϊ1ΪΠ 105-950- 

ΒΕ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003757 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-50ΪΠ 105-70Α- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003719 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΠ 105-70ΑΑ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003795 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΓΪ 105-70Β- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003832 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΓΪ 105-700- 

ΒΚ 

53,61 € 




















48034 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003764 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΡθΙίΙ Τ-δήίΓΐ 105-75Α- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003726 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΐϊΙ Τ-5ΗΪΓΐ 105-75ΑΑ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003801 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΙίΙ Τ-δήίΓΐ 105-75Β- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003849 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΙίΙ Τ-δήίΓΐ 105-750- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003771 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΙίΙ Τ-δήίΓΐ 105-80Α- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003733 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΙίΐΤ-5ΝΠ 105-80ΑΑ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003818 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΙίΙ Τ-δήίΓΐ 105-80Β- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003856 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθίϊΙ Τ-5ΗΪ Γΐ 105-800- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003788 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθίϊΙ Τ-5ΗΪ Γΐ 105-85Α- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003740 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθίϊί Τ-5ΝΠ 105-85ΑΑ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003003825 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθίϊΙ Τ-5ΗΪΓΐ 105-85Β- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008752 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΙίΙ Τ-5ΪΊΪΓΙ 105-850- 

ΒΚ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48035 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008714 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΡθΙίΙ Τ-5ήίιΊ 105-90Α- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008707 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΡθΙίΙ Τ-5ήίιΊ 105-90ΑΑ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008738 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΡθΙίΙ Τ-δΗίιΊ 105-90Β- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008769 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΡθΙίΙ Τ-5ΗίιΊ 105-900- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008721 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΙίΙ Τ-5ήίιΊ 105-95Α- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008745 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΙίΙΤ-δήίΠ 105-95Β- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008776 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΙίΙ Τ-5ήίιΊ 105-950- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006642 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρβΐίΐ Τ-5ΗΪΠ 105-70Α- 

\Λ/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006604 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΙίΙ Τ-5ΗϊΓΐ 105-70ΑΑ- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006680 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΙίΙ Τ-5ΗϊΓί 105-70Β- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006727 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ΡθΙίΙ Τ-5ΗϊΓΐ 105-700- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006659 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρβΐίΐ Τ-5ΗΪΓΪ 105-75Α- 

ννΗ 

53,61 € 




















48036 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006611 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΓΐ 105-75ΑΑ- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006697 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ρθΐϊΐ Τ-δήΪΓΐ 105-75Β- 

\Λ/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006734 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΠ 105-750- 

\Λ/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006666 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΓΪ 105-80Α- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006628 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΓΪ 105-80ΑΑ- 

\Λ/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006703 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΠ 105-80Β- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006741 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΓΪ 105-800- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006673 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΠ 105-85Α- 

\Λ/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006635 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΠ 105-85ΑΑ- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003006710 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΝΠ 105-85Β- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008066 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΠ 105-850- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008028 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Ρθΐϊΐ Τ-5ΗΪΠ 105-90Α- 

νΥΗ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48037 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008011 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Ρθΐϊΐ Τ-50ΪΓΪ 105-90ΑΑ- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008042 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΡθίίΙ Τ-5ήίιΊ 105-90Β- 

\Λ/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008073 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ΡθίίΙ Τ-δΗίιΊ 105-900- 

νν Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008035 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ΡθίίΙ Τ-5ΗίιΊ 105-95Α- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008059 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ΡθίίΙ Τ-5ήίιΊ 105-95Β- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0876003008080 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ΡθίίΙ Τ-5ΗϊΓΐ 105-950- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014683 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-75Α- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014720 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- 0ΓΘ3ΓΠ Ε30Θ 504-75Β- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014768 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-750- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014805 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΟ- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-75Ρ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014690 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ϋΓθ3ΠΊ Ε30Θ 504-80Α- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014737 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΟ- 0ΓΘ3ΓΠ Ε30Θ 504-80Β- 

ΒΚ 

53,61 € 




















48038 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014775 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐη Ϊ30Θ 504-800- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014812 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-80Ρ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016823 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΓΠ Ε30Θ 504-80Ε- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014706 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ 1_30θ 504-85Α- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014744 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-85Β- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014782 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΓΠ Ε30Θ 504-850- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014829 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-85Ρ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016830 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-85Ε- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014713 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-90Α- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014751 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-90Β- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014799 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-900- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027014836 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΟ- ϋΓθ3ΓΠ Ε30Θ 504-90Ρ- 

ΒΚ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48039 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016847 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- 0ΓΘ3ΓΠ Ι_30θ 504-90Ε- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016878 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΘ- 0ΓΘ3ΓΠ Ι_30θ 504-90Ρ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010271 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-95Α- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010288 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐη Ι_30θ 504-95Β- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010295 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐη Ι_30θ 504-950- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010301 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-95ϋ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016854 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ι_30θ 504-95Ε- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016885 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- 0ΓΘ3ΓΠ Ε30Θ 504-95Ρ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010318 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-100Α- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010325 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη 130Θ 504-100Β- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010332 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΠΊ Ε30Θ 504-1000- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010349 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΟ- 0ΓΘ3ΓΠ Ε30Θ 504-100Ρ- 

ΒΚ 

53,61 € 




















48040 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016861 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐη Ϊ30Θ 504-100Ε- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010356 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-1050- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010363 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΓΠ Ε30Θ 504-105Ρ- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010370 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ 1_30θ 504-105Ε- 

ΒΚ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010012 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-75Α- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010067 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΓΠ Ε30Θ 504-75Β- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010111 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-750- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010166 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-75ϋ- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010029 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-80Α- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010074 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ ί30θ 504-80Β- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010128 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-800- 

ΟΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010173 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΟ- ϋΓθ3ΓΠ Ε30Θ 504-80Ρ- 

ΟΗ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48041 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016892 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- 0ΓΘ3ΓΠ Ι_30θ 504-80Ε- 

ΘΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010036 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐη Ι_30θ 504-85Α- 

ΘΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010081 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-85Β- 

ΘΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010135 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- 0ΓΘ3ΓΠ Ι_30θ 504-850- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010180 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- 0ΓΘ3ΓΠ 1_30θ 504-85Ρ- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016908 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-85Ε- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010043 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ι_30θ 504-90Α- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010098 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- 0ΓΘ3ΓΠ Ε30Θ 504-90Β- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010142 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-900- 

ΟΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010197 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΟ- ϋΓθ3ΐη 130Θ 504-90Ρ- 

ΟΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016915 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- 0ΓΘ3ΓΠ Ε30Θ 504-90Ε- 

ΟΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016946 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΟ- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-90Ρ- 

ΟΗ 

53,61 € 




















48042 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010387 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐη Ϊ30Θ 504-95Α- 

ΘΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010394 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-95Β- 

ΘΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010400 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ϋΓθ3ΓΠ Ε30Θ 504-950- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010417 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ 1_30θ 504-95Ρ- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016922 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-95Ε- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016953 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΓΠ Ε30Θ 504-95Ρ- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010424 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-100Α- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010431 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-100Β- 

0Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010448 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-1000- 

ΟΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010455 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΟ- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-ΙΟΟϋ- 

ΟΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016939 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-100Ε- 

ΟΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010462 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΟ- ϋΓθ3ΓΠ Ε30Θ 504-1050- 

ΟΗ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48043 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010479 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- 0ΓΘ3ΓΠ Ι_30θ 504-105Ρ- 

ΘΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010486 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐη Ι_30θ 504-105Ε- 

ΘΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010241 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-75Α- 

ν\/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010296 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐη Ι_30θ 504-75Β- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010340 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐη Ι_30θ 504-750- 

\Ν Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010395 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- 0ΓΘ3ΓΠ Ε30Θ 504-75Ρ- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010258 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ι_30θ 504-80Α- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010302 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- 0ΓΘ3ΓΠ Ε30Θ 504-80Β- 

\Λ/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010357 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-800- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010401 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- 0ΓΘ3ΓΠ 130Θ 504-80Ρ- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016960 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΠΊ Ε30Θ 504-80Ε- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010265 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΟ- 0ΓΘ3ΓΠ Ε30Θ 504-85Α- 

νΥΗ 

53,61 € 




















48044 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010319 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐη Ϊ30Θ 504-85Β- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010364 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-850- 

\Λ/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010418 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΓΠ Ε30Θ 504-85ϋ- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016977 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-85Ε- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010272 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-90Α- 

\Λ/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010326 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-90Β- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010371 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-900- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027010425 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-90Ρ- 

\Λ/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016984 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-90Ε- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017011 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-90Ρ- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010493 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ε30Θ 504-95Α- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010509 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΓΠ Ε30Θ 504-95Β- 

νΥΗ 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48045 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010516 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- ϋΓθ3ΐη Ι_30θ 504-950- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010523 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- 0ΓΘ3ΓΠ Ι_30θ 504-95Θ- 

\Λ/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027016991 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-95Ε- 

ν\/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017028 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ι_30θ 504-95Ρ- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010530 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐη Ι_30θ 504-100Α- 

\Ν Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010547 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- 0ΓΘ3ΓΠ Ε30Θ 504-100Β- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010554 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ 130Θ 504-1000- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010561 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- 0ΓΘ3ΓΠ Ε30Θ 504-100Ρ- 

\Λ/ Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0812027017004 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- ϋΓθ3ΐπ Ε30Θ 504-100Ε- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010578 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- 0ΓΘ3ΓΠ 130Θ 504-1050- 

ννΗ 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010585 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- ϋΓθ3ΠΊ Ε30Θ 504-105Ρ- 

\Λ/Η 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0818679010592 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 

ΑΒ0- 0ΓΘ3ΓΠ Ε30Θ 504-105Ε- 

νΥΗ 

53,61 € 




















48046 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027407 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-75Α- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027414 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Χ-Β30Κ Κοϊθ 133-75Β- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027421 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-750- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027438 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-75ϋ- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027445 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-80Α- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027452 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-80Β- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027469 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κοϊθ 133-800- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027476 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-80Ρ- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027483 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-85Α- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027490 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κοϊθ 133-85Β- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027506 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-850- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027513 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κοϊθ 133-85ϋ- 

00 

53,61 € 




















Τεύχος Β' 3942/09. Ί1.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


48047 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027520 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΘ- Χ-Β3(± Κθ5θ 133-90Α- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027537 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Χ-Β3(± Κθ5θ 133-90Β- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027544 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-900- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027551 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β3 ι± Κθ5θ 133-90Θ- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027568 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β3(± Κθ5θ 133-95Α- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027575 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-95Β- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027582 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β3(± Κθ5θ 133-950- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027599 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-95ϋ- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027605 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-100Β- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027612 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β3 ι± Κθ5θ 133-1000- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027629 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-ΙΟΟϋ- 

00 

53,61 € 

4 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027636 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒΟ- Χ-Β30Κ Κθ5θ 133-1050- 

00 

53,61 € 




















48048 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'3942/09.11.2017 


ΚΩΔ. ΚΑΤ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΆΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Οριζόμενο ανώτατο 
όριο αποζημίωσης 
προϊόντος 

4 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ 

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ 

0811749027643 

Στηθόδεσμος Μαστεκτομής - 
ΑΒ0- Χ-ΒμεΚ Κοβθ 133-105Ρ- 

ΟΟ 

53,61 € 

5 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0812027014904 

Τεχνητός Μαστός ΑΒΟ 5ννίιη 

931-01 

92,78 € 

5 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0812027014911 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 5ννίιη 

931-02 

92,78 € 

5 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0812027014928 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 5ννίιη 

931-03 

92,78 € 

5 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0812027014935 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 5ννίιη 

931-04 

92,78 € 

5 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0812027014942 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 δννίιπ 

931-05 

92,78 € 

5 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0812027014959 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 δννίιπ 

931-06 

92,78 € 

5 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΣ 

0812027014966 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 5 \λ/ιγπ 
931-07 

92,78 € 

5 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0812027014973 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 5 \λ/ιγπ 

931-08 

92,78 € 

5 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0812027014980 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 5ννί γπ 

931-09 

92,78 € 

5 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0812027014997 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 5 \λ/ιγπ 

931-10 

92,78 € 

5 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0812027015000 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 5 \λ/ιγπ 

931-11 

92,78 € 

5 

Υνείονομικό Υλικό -> 
Διάφορα-> ΤΕΧΝΗΤΟΣ 

ΜΑΣΤΟΣ 

0812027015017 

Τεχνητός Μαστός ΑΒ0 5 \λ/ιγπ 

931-12 

92,78 € 

54 

Πρόσθετη Περίθαλψη -> 
Ορθοπεδικά -> 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

4032767751440 

480Ρ74=40000_Κ 

550,00 € 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2017 
Ο Πρόεδρος 
Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
ΕΘΝΙΚΟ τηλ. Κέντρο 2105279000 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Κείμενα προς δημοσίευση: ννθί)ΐτΐ35ίθΓ.0ΐίά)0ΐ.αΓ 

*0203942091 1 1 70340 * 































